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Introduction 


Merci d'avoir acheté le Subaru Select Monitor 4 (ci-aprés dénommé SSM4). 


Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser le produit correctement et en toute sécurité. 
Copyright (C) SUBARU CORPORATION. Tous droits réservés. 


Avis de non-responsabilite 


@ Le SSM4 utilise le Denso DST-i comme boitier d'interface. 
D'autres produits ne peuvent pas étre utilisés comme boitier d'interface. 


@ Les spécifications du SSM4 et du DST-i peuvent changer sans préavis. 
Il n'est pas garanti que les versions mises a jour soit 100 % compatibles avec les versions précédentes. 


Marques de commerce 


@ Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows 8, Windows 7 sont des marques de commerce ou des marques 
déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 


@ Intel et Intel Core sont des marques de commerce ou des marques déposées de Intel Corporation et de ses filiales 
aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

@ Les marques de commerce SD memory card (carte mémoire SD) et les marques de commerce SDHC memory card 
(carte mémoire SDHC) sont des marques déposées de SanDisk et Toshiba Corporation aux Etats-Unis. 


@ D'autres noms d'entreprise et noms de produit sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs 
entreprises respectives. 


Apercu des fonctions 


Le SSM4 inclut les fonctions suivantes nécessaires pour effectuer un diagnostic. 


Gestion de projet 


Le SSM4 gére les données produites par un diagnostic de panne dans des unités de projets. 
Ces données incluent les codes d'anomalie lus, des données du moniteur de données et 
d'autres données. 

Gérer les données en utilisant des projets de cette maniére rend facile de comprendre quels 
diagnostics ont été effectués sur un véhicule particulier. 

La gestion de projet vous permet de facilement comprendre et gérer I'historique des 
diagnostics par I'utilisation de noms de projet, de fichiers de données séparés et de champs 
mémo. 

Ceci vous permet également d'exporter les données (enregistrer le projet en un seul fichier) et 
de vérifier des résultats de diagnostic sur d'autres ordinateurs. 

Ceci vous permet d'importer des données exportées dans d'autres ordinateurs afin de gérer 
des projets et des fichiers de données individuelles. 

Ceci vous permet de redémarrer un diagnostic pas encore terminé a partir de projets 
sauvegardés et de projets importés. 


Toutes les fonctions de 
codes d'anomalie 


Les codes d'anomalie des multiples systémes installés dans un véhicule peuvent étre lus en 
un lot et affichés. 
Ces codes d'anomalie peuvent également étre supprimés dans un lot. 


Fonction de codes 
d'anomalie 


Les codes d'anomalie et les données d'images figées du systeme sous diagnostic peuvent 
étre lus et affichés. 
Ces codes d'anomalie et données d'images figées peuvent également étre supprimés. 


Fonction des codes de 
disponibilité 


Ceci vous permet de vérifier l'état d'implémentation (historique) de diagnostics sur des 
appareils liés au gaz d'échappement. 


Fonction du moniteur de 
données 


Ceci vous permet de surveiller l'entrée et la sortie de valeurs dans/du dispositif de régulation 
numérique du moteur. 

Chaque valeur de signal peut étre analysée sous forme de liste ou de graphique. 

L'affichage graphique vous permet d'observer des changements dans des valeurs de signal 
ainsi que des changements dynamiques en utilisant des formes d'onde. 

Ceci vous permet également de comparer des données de diagnostic précédents. 


Fonction de test actif 


Fonction utilitaire 


Ceci adresse des commandes au dispositif de régulation numérique du moteur afin d'identifier 
la zone connaissant un dysfonctionnement et d'entrainer manuellement l'actionneur. 
Ceci vous permet d'exécuter le test actif tout en utilisant également le moniteur de données. 


Ceci fournit différents types d'utilitaires. 
Les types d'élément disponible de support dépendent du véhicule et du systéme. 


G 
<9) Remarques 


e Les fonctions disponibles différent en fonction du véhicule. 


e Merci de noter qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les fonctions. 


Utilisation de ce produit en toute securite 


@ Ce produit doit étre utilisé uniquement par des techniciens automobiles qui ont suivi une formation spécialisée et 
disposent de l'expérience nécessaire. Observez les messages de sécurité suivants dans ce mode d'emploi et soyez 
prudents en utilisant ce produit. 

@ Nous ne sommes pas en mesure de fournir des avis et des messages de sécurité couvrant tous les scénarios 
possibles des diagnostics automobiles et de maintenance en raison des nombreuses différences d'expérience 
personnelle, de procédures de travail, de compétences, d'outils, de piéces et ainsi de suite. Il est de la responsabilité 
du technicien automobile de posséder une connaissance suffisante des systemes de diagnostic. Il est impératif 
d'effectuer le travail en utilisant les diagnostics ainsi que les méthodes de maintenance et appareils appropriés afin 
d'assurer la sécurité de vous-méme et d'autrui sur le lieu de travail autant que pour éviter d'endommager le véhicule 
en cours de diagnostic et les appareils. 

@ En tant que condition préalable avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit disposer d'une connaissance suffisante 
des systemes de véhicule. Utiliser de produit de fagon appropriée, sdre et correcte requiert une connaissance 
suffisante des consignes d'utilisation pour ce produit ainsi que des principes des systemes de véhicule. 

@ Différents symboles sont utilisés dans ce manuel. Ces symboles sont congus pour assurer un usage correct de ce 
produit et pour prévenir tout risque de blessure pour vous méme et autrui. Le tableau suivant décrit ces symboles et 
leur signification. Assurez-vous de les lire attentivement et de comprendre ces détails. 


Indique des situations dans lesquelles l'inobservation de ces affichages et une 
A Avertissement manipulation incorrecte peuvent résulter en des blessures graves ou mortelles. 


Indique des situations dans lesquelles l'inobservation de ces affichages et une 

A ; manipulation incorrecte peuvent résulter en des blessures graves ou mortelles et des 
Mise en garde dommages mateériels, ainsi que des situations pouvant conduire a des conséquences 

graves dans certaines circonstances. 


Les symboles suivants sont utilisés conjointement avec les symboles sus-mentionnés pour indiquer le type de préjudice 
ou de dommage. 


Ce symbole indique des avertissements et des mises en garde. Les symboles a I'intérieur 


A de ce symbole ou a cété indiquent les avertissements spécifiques. 
Ce symbole indique des actions interdites. Les symboles a l'intérieur de ce symbole ou a 
OQ cété indiquent les interdictions spécifiques. 


Ce symbole indique des instructions auxquelles se conformer. Les symboles a l'intérieur 
Q de ce symbole ou a cété indiquent les instructions spécifiques. 


= Ceci indique des précautions et des interdictions concernant l'utilisation de ce produit. 
i 
<7) Important 


Ceci décrit des informations lies au fonctionnement et a d'autres informations 


a) Remarques supplémentaires. Lisez ces informations si nécessaire. 


A Avertissement 


@ Effectuer des diagnostics et de la maintenance conformément aux précautions décrites sous « Réalisation de 
diagnostic sdrs ». 


Avant d'utiliser le produit, consulter et observer les messages de sécurité et les procédures de diagnostic 
appropriées fournis par le fabricant du véhicule en cours de diagnostic ainsi que l'équipement lié. 
La non observation de ces précautions risque de causer un accident. 


Ne pas travailler sur un véhicule en marche. 
Effectuer ceci risque de causer un dysfonctionnement. 


Ne pas faire passer de cables empétrant les employés et les dispositif de commande d'entrainement. 
Effectuer ceci risque de causer un accident. 


Observer les avertissements suivants puisqu'ils sont liés a des causes d'échauffement, d'incendie, d'explosion 
et de décharge électrique. 


- Ne pas connecter l'équipement sur les alimentations électriques excédant la tension nominale. 
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© - Ne pas connecter de sondes sur des zones excédant la tension nominale. 


A Mise en garde 


Q 


© 


QO OO SO SO 


Q 
S 
S 


Utiliser un appareil de blocage des roues afin d'empécher les roues de se déplacer avant de commencer a 
travailler. 
Effectuer ceci risque de causer un accident. 


Lors de la réalisation d'un travail dans des zones difficilement visibles telles qu'en dessous du véhicule, 
assurez-vous de couper l'interrupteur du démarreur (clé de contact) et d'empécher le véhicule de se déplacer. 


Effectuer ceci risque de causer un accident. 
Veiller a ce qu'il ne se trouve personne a proximité avant de démarrer le moteur ou de déplacer le véhicule. 


Le dispositif de regulation numérique du moteur et les indicateurs produisent des tensions élevées dépassant 
100 V. Faire attention aux décharges électriques en travaillant. 


Débrancher le fil de terre de la batterie avant de déposer des piéces. 


Sauf dans le cas d'instructions particuliéres, veiller a couper I'interrupteur du démarreur (clé de contact) lors de 
la connexion ou de la déconnexion de connecteurs et de bornes électriques dans le véhicule. 


Tout manquement a ces directives risque d'endommager les circuits électriques dans le véhicule. 


Utiliser des lunettes de sécurité et des vétements de protection en travaillant prés de piéces rotatives. 
La rotation du moteur risque de causer la rupture de piéces et de conduire a un accident. 


Retirer le bouchon du radiateur uniquement lorsque le moteur est froid. 


Faute de quoi vous risquez d'étre couvert de liquide de refroidissement de moteur pressurisé par de hautes 
températures. 


Ne pas toucher directement des zones a haute température telles que I'échappement, le collecteur, le moteur 
et le radiateur. 


Ceci risque de causer des briulures. 
Utiliser des gants pour toucher et manipuler le moteur ou d'autres piéces a haute température. 


Ne pas faire courir de cables pour ce produit dans la salle des machines ou le moteur fonctionne. 
Les cables et les vétements risquent d'étre tirés par les courroies et les poulies en causant un accident. 


Ne pas effectuer un travail dans un emplacement humide. 


Réalisation de diagnostic surs 


Les précautions générales suivantes doivent étre observées lors de la réalisation de diagnostics et de maintenance. 


Réalisation de diagnostic sars 


e Ne pas placer d'outils en métal sur la batterie. 

e Ne pas provoquer d'étincelles a proximité de la batterie. 
Ceci risquerait d'enflammer les gaz de batterie. 

e Maintenir les cigarettes allumées, les étincelles, les flammes nues ou d'autres sources d'allumage a l'écart du 
véhicule et de la batterie. 

e Avant de retirer la batterie ou des cables, veiller a couper l'interrupteur du démarreur (clé de contact) ainsi qu'a 
éteindre les phares et autres accessoires. 

e Avant d'entretenir des systemes et composants électriques, veiller a débrancher le fil de terre de la batterie. 

e Les batteries peuvent libérer un courant de court-circuit suffisamment fort pour faire fondre de la bijouterie. Retirer 
tout bijou tel que bague, bracelet et montre avant de travailler a proximité de la batterie. 

Effectuer ceci risque de causer un accident. 

e Les employés manipulant la batterie ou travaillant a proximité de la batterie doivent utiliser des lunettes de sécurité et 
des gants de protection. Si du liquide a batterie entre en contact avec les vétements, la peau ou les yeux, rincer la 
zone affectée avec du savon et de l'eau pendant 10 minutes. Consulter un médecin immédiatement apres. 

e Ne pas frotter ni toucher directement vos yeux lorsque vous travaillez prés de la batterie. 

Le liquide a batterie peut causer des brilures des yeux et de la peau. 

e Ne pas connecter les bornes de la batterie avec des fils volants ou d'autres outils. 

e Ne pas connecter des bornes électriques potentiellement sous tension. 

Tout manquement a ces directives risque d'endommager les circuits électriques dans le véhicule. 

e Effectuer un travail avec le moteur en marche dans des zones avec un équipement qui dirige le gaz d'échappement 
hors de l'installation. 

Les gaz d'échappement de moteur contiennent des gaz inodores risquant de causer des blessures graves ou 
mortelles par empoisonnement. 

e Ne pas utiliser ce produit dans des environnements collectant des vapeurs explosives tels que des fosses 
souterraines ou des espaces intérieurs confinés. 

e Ne pas fumer ni craquer d'allumettes en travaillant. 

Ceci risquerait d'enflammer les gaz de batterie ou d'autres gaz explosifs. 

e Ne pas utiliser de vaporisateurs inflammables ou de vaporisateurs de nettoyage lors de l'exécution de diagnostics. 

e Préparer des extincteurs a poudre séche pour essence, produits chimiques et feux électriques en cas d'incendie dd a 
une explosion. 

e Les employés ainsi que toute personne a proximité doivent porter des lunettes de sécurité et des vétements de 
protection. 

Le dysfonctionnement ou le fonctionnement incorrect du véhicule risque de libérer du carburant, de la vapeur d'huile, 
de la vapeur a haute température, des gaz toxiques, de I'acide, du fluide frigorigéne et d'autres substance nocives. 


Environnement d'exploitation 


Le SSM4 doit étre utilisé dans l'environnement suivant. 


Environnement PC 


Systéme d'exploitation 


Microsoft Windows 7 (32 bits ou 64 bits) 
Microsoft Windows 8 (32 bits ou 64 bits) 
Microsoft Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits) 
Microsoft Windows 10 (32 bits ou 64 bits) 


Processeur 


Gamme Intel Core i5 ou supérieur 


Mémoire 


Windows 7 (32 bits) : Au moins 1 Go 
Windows 7 (64 bits) : Au moins 2 Go 
Windows 8 (32 bits) : Au moins 1 Go 
Windows 8 (64 bits) : Au moins 2 Go 
Windows 8.1 (32 bits) : Au moins 1 Go 
Windows 8.1 (64 bits) : Au moins 2 Go 
Windows 10 (32 bits) : Au moins 1 Go 
Windows 10 (64 bits) : Au moins 2 Go 


Disque dur 


Au moins 1 Go d'espace libre 


USB 


USB 2.0 (au moins un port disponible) 


Affichage 


Résolution d'au moins 1 024 x 768 pixels 


Connexion internet 


L'immobilisateur de type G/H/I doit d'abord étre enregistré. 


Fente pour carte SD/lecteur 


Nécessaire pour la lecture directe des données SDR des cartes SD connectées a un 
ordinateur dans le mode lecteur enregistreur. 


*Sans garantie de fonctionnement sur tous les ordinateurs. 


Périphériques connectés 


Boitier d'interface 


DST-i 


Cable de l'appareil de 
diagnostic 


Accessoires DST-i 


Cable USB 


Accessoires DST-i 


1. DST-i 
1-1. Specifications du temoin a LED de DST-i 


\ OM@DA 
LI GI LIT 
ABCODE 
SMF-01303 
A Témoin de marche Signale le statut de l'alimentation électrique. 
S'allume en vert quand l'alimentation est sur ON. 
B Témoin du véhicule Signale le statut des communications avec le véhicule. 


Clignote en vert quand les communications sont actives. 


C | Témoin du PC (Bluetooth) | !ndique le statut des communications Bluetooth avec l'ordinateur. 
Clignote en bleu quand les communications sont actives. 


D Témoin du PC (USB) Signale le statut des communications par USB avec le PC. 
Clignote en vert quand les communications sont actives. 


E Témoin d'erreur S'allume ou clignote en rouge quand une erreur se produit. 
Allumé : Probleme de matériel / logiciel 
En clignotement : Micrologiciel non encore installé 


1-2. Communication par Bluetooth 


Pour raccorder le DST-i a un PC via Bluetooth, installer d'abord le pilote de Bluetooth, exécuter l'appariement*1 et 
paramétrer le port de communication de Bluetooth. 

*1: Ce jumelage prévient toute communication avec un appareil non accrédité. Sa fonction est d'authentifier les 
correspondants afin de sécuriser les communications. 


. 
Y Remarques 
e Cette fonction n'est possible que si le modéle de DST-i utilisé est pourvu de Bluetooth. 


e La technologie sans fil Bluetooth permet d'établir une communication dans un rayon de 10 m mais la 
qualité de ces communications est fonction des obstacles rencontrés (personnes, parois métalliques, murs, 
etc.) et des conditions de propagation radioélectrique. 


: 
7) Important 
e lest conseillé d’utiliser un pilote Bluetooth Windows standard afin d’utiliser un pilote Bluetooth. 


e Cette information ne garantit pas les connexions entre tous les modules Bluetooth disponibles dans le 
commerce et tous les terminaux de données équipés de Bluetooth (c.-a-d. les PC et les télephones 
portables). 


e Utilisez un module Bluetooth marqué du logo Bluetooth et conforme au standard Bluetooth 2.0. 


e ll est possible de jumeler jusqu'a huit modules et terminaux de données Bluetooth avec DST-i. Si un 
neuvieme module ou terminal de données Bluetooth est jumelé, le premier module ou terminal de données 
Bluetooth jumelé est supprimé. 


e Si une interruption des communications risque de résulter en panne d'un véhicule ou en accident, travailler 
sur le PC en connectant cet appareil a l'aide d'un cable USB. 


e Quand Bluetooth est en usage, il n'est pas possible d'exécuter la reprogrammation et l'enregistrement de 
l'antidémarrage électronique. 
Pour exécuter ces fonctions, procéder par une connexion USB. 


1-2-1. Appariement et installation du pilote Bluetooth 


Cette section décrit la méthode de paramétrage du PC a l'aide du pilote Bluetooth fourni en série avec un systeme 
d'exploitation Windows version Windows10, Windows8, Windows 7. 

Avec un systéme d'exploitation différent de ceux indiqués ci-dessus et pour utiliser un pilote (outil de paramétrage) 
incorporé dans le module Bluetooth, procédez a I'installation et au paramétrage conformément au mode d'emploi 
qui accompagne le module Bluetooth. 

Sur les PC équipés de Bluetooth en série, procédez conformément au mode d'emploi du PC. 

Dans ce cas, utilisez le code d'appariement (passe-partout) "0000". 


Sous Windows10, Windows 8 


Les explications suivantes sont illustrées par les écrans s'ouvrant sous Windows 8. Sous Windows 10, les 
écrans et les messages seront légérement différents. 


@ Connectez le module Bluetooth au port USB de votre PC. 
@ Le déroulement de l'installation des pilotes de Bluetooth va s'afficher dans la zone de notification de la barre 


des taches en bas et a gauche de !'écran de l'ordinateur dés le début de I'installation. Une fois l'installation 


terminée, l'image de son déroulement disparait. 


SMF-01524 


® 
Important 


e Ne pas passer a I'étape suivante tant que l'installation n'est pas terminée. 


@ Connectez DST-i et le PC via un cable USB. 


@ Mettez le contacteur de mode de DST-i sur marche. 


SMF-01324 
A: Contacteur de mode 


Ga 
cy) Remarques 


e Les modéles sans LCD (écran a cristaux liquides) ne sont pas pourvus de contacteur de mode. 
L'appareil est mis sous tension quand il est connecté a un PC par un cable USB. 
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@ Clique sur l'icéne de Bluetooth Bs) sur la barre des taches pour sélectionner "Ajouter un périphérique 
Bluetooth". 


Ajouter un périphérique Bluetooth 


Autoriser la connexion d'un périphérique 


Afficher les périphériques Bluetooth 


Envoyer un fichier 


Recevoir un fichier 
Joindre un réseau personnel 


Ouvrir les paramétres 


Supprimer l'ic6ne 


= WO 4) 10513 
BFE FL OD FRA 8 62014 


SMF-01525 


® 
Remarques 


e Si l'icéne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre des taches, veuillez vous référer a la section [Si 
l'ic6ne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre des taches]. 


@ Sélectionnez "DSTi-5D******" et cliquez sur [Jumeler]. 


Gérer les périphériques Bluetooth 


Votre PC recherche les périohériques Bluctoath et est détectable par ces demiers. 


Ecran de verrouillage 
fare] 0STI-SDee 
Affichage EE) ret pourtejumelage 


Bluetooth 


Jumeler 


BY nc pour le jumelage 


Prét pour le jumelage 
Angles et bordures : 


cy 
Alimentation et mise en veille Prt pour le jumelage 


a] 


Exécution automatique 


Informations sur le PC 


SMF-01526 


G 
HD) Remarques 


KRKKKKK 


e est le numéro de série de DST-i. 


e Lenuméro de série se trouve au dos du DST-i. 
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@ Saisissez le code de jumelage "0000" et cliquez sur [Suivant]. 


Entrer le {code secret} pour votre périphérique 


Le code secret est disponible sur votre DSTi-5D' ou dans la documentation 


Cr qui I'accompagne. 
WW 0000 x 


SMF-01527 


Gl 
.y) Remarques 


e Sile temps nécessaire a la saisie du code de jumelage s'aveére plus long que le temps prescrit, ou si le 
code de jumelage saisi est erroné, un message d'erreur s'affiche. Cliquez sur [Fermer] pour annuler la 
saisie. 


@ Lejumelage de Bluetooth est lancé. 


Attendez que la recherche se termine. 


© PC et périphériques Gérer les périphériques Bluetooth 


Votre PC recherche les périphériques Bluetooth et est détectable par ces derniers. 
Ecran de verrouillage 


ay STS 
Affichage —____ 
Bluetoct e; 
Wiese Pret pour le jumelage 
Périphériques oh Nees 

BB) Fret pour le jumetage 


Sours et pavé tactile 
Saisie 

Angles et bordures 
Alimentation et mise en veille 
Exécution automatique 


Informations sur le PC 


SMF-01528 


@ Vérifiez que le DST-i concerné a été ajouté a la liste. 


© PC et périphériques Gérer les périphériques Bluetooth 


Votre PC recherche les péripheriques Bluetooth et est detectable par ces derniers. 
Ecran de verroulllage 


Fag] ST SD 
Affichage Non connecté 


Bluetooth One) 6 mm 
Pret pour le jumelage 


Périphériques 
Souris et pavé tactile 


Saisie 


Angles et bordures 


Alimentation et mise en veille 


Exécution automatique 


Informations sur le PC 


SMF-01529 


G 
w) Remarques 
e 


Quand le jumelage est terminé mais les communications par Bluetooth ne seront possibles que si 
"Paramétrage du port communication pour Bluetooth" a été exécuté. Se reporter a la section 
"Paramétrage du port communication pour Bluetooth " et procéder au paramétrage du port de 
communication. 
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Sous Windows 7 
@ Connectez le module Bluetooth au port USB de votre PC. 


@ L'icéne Bluetooth et un message s'affichent dans la partie notification de la barre des taches en bas et a 


droite de I'écran du PC et le pilote de Bluetooth est lancé. 


( i) 
“vw Remarques 
e Lenombre des messages affichés en bas et a droite de I'écran des PC dépend des modéles 
d'ordinateur et de module Bluetooth. 


e Le message en base et a droite de I'écran du PC ne s'affiche que pendant quelques instants et peut 


échapper a l'attention. 


G 
.9) Important 
e Ne pas passer a I'étape suivante tant que le message d'information de fin d'installation n'est pas 
affiché. 


@ Ala fin de I'installation, un message d'information d'exécution de l'installation s'affiche. 


“(L_ Votre périphérique est prét a étre utilisé. 


=“ Le pilote de périphérique a été installé. 


16:56 


ks wo ) 
fa 2013/05/14 


SMF-01457 


@ Connectez DST-i et le PC via un cable USB. 


@® Mettez le contacteur de mode de DST-i sur marche. 


SMF-01324 
A: Contacteur de mode 


o7 
9) Remarques 
e Les modéles sans LCD (écran a cristaux liquides) ne sont pas pourvus de contacteur de mode. 
L'appareil est mis sous tension quand il est connecté a un PC par un cable USB. 
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@ Cliquez droite sur l'ic6nede Bluetooth de la barre des taches pour sélectionner "Ajouter un périphérique". 


Ajouter un périphérique 


Autoriser la connexion d'un périphérique 


Afficher les périphériques Bluetooth 


Envoyer un fichier 


Recevoir un fichier 
Joindre un réseau personnel 
Ouvrir les parametres 


Supprimer l'icone 


at 4s ede 


SMF-01326 


Ga 
Y) Remarques 


e Si l'icéne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre des taches, veuillez vous référer a la section [Si 
l'icéne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre des taches]. 


@ Sélectionnez "DSTi-5D******" et cliquez sur [Suivant]. 


e (? Ajouter un périphérique 


Sélectionner un périphérique a ajouter a cet ordinateur 


Windows recherchera les nouveaux périphériques et les affichera ici. 


Bluetooth Bluetooth 
- Ordinateur portable Ordinateur de bureau 


Bluetooth Bluetooth 
— Ordinateur portable = Ordinateur portable 


—_ _DSTi-5D 
i, Bluetooth 
Autre 


Que faire si Windows ne trouve pas mon périphérique ? 


Annuler 


SMF-01327 


‘a3 

i 

wy) Remarques 
e ****** ast le numéro de série de DST-i. 


e Lenuméro de série se trouve au dos du DST-i. 
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@ Saisissez le code de jumelage "0000" et cliquez sur [Suivant]. 


Entrer le code de jumelage pour le périphérique 


Ceci vérifiera que vous vous connectez au périphérique correct. 


Le code est affiché sur votre périphérique ou indiqué dans les 
informations fournies avec le périphérique. 
DSTi-5D 


Que faire si je ne trouve pas le code de couplage du périphérique ? 


SMF-01328 


i 
<9) Remarques 


e Sile temps nécessaire a la saisie du code de jumelage s'avére plus long que le temps prescrit, ou si le 
code de jumelage saisi est erroné, un message d'erreur s'affiche. Cliquez sur [Recommencer] pour 
annuler la saisie. 


@ Une fois le jumelage terminé, l'avis d'exécution du jumelage apparait sur l'écran du PC. 


Ce périphérique a été ajouté a cet ordinateur. 


Windows recherche des pilotes et, le cas échéant, les installe. Vous 
devrez peut-étre attendre la fin de cette opération pour que votre 
périphérique ne soit utilisable. 


Pour verifier si ce périphérique est installé, recherchez-le dans 
Périphériques et imprimantes. 
DSTi-5D 


SMF-01329 
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® Cliquez droit sur l'ic6ne de Bluetooth sur la barre des taches pour sélectionner "Afficher les périphériques 
Bluetooth". 


Ajouter un périphérique 


Autoriser la connexion d'un périphérique 


Envoyer un fichier 


Recevoir un fichier 
Joindre un réseau personnel 
Ouvrir les parametres 


Supprimer l'icone 
24/10/2012 


SMF-01330 


@ Vérifiez que le DST-i concerné a été ajouté a la liste. 


leer A « Périphériques et imprimantes » Périphériques Bluetooth | + 


Ajouter un périphérique Ajouter une imprimante 


Windows peut afficher des icénes de périphériques améliorées et des informations a partir d'Internet. Cliquez pour modifier... 


4 Périphériques (1) 


3 


DSTi-5D) 


1 élément 
— e 


SMEF-01331 
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1-2-2. Si l'ic6ne de Bluetooth n'apparait pas sur la barre des 
taches 


Pour Windows 10 


@ Affichez l'écran du bureau, cliquez droit sur la date dans le coin inférieur droit et sélectionnez 


"Personnaliser les icénes de notification". 


Barres d'outils 


Ajuster la date/I'heure 


Personnaliser les icénes de notification 


Cortana 


/ Afficher le bouton Applications actives 


Bouton Afficher le clavier tactile 


Afficher le Bureau 


Gestionnaire des taches 


~ Verrouiller la barre des taches 


Propriétés 


SMF-10051 


@ Faites descendre la barre de défilement sur le cdété droit de la fenétre et sélectionnez "Sélectionner les 


icénes a afficher dans la barre des taches". 


fas Paramétres = ao * 
63 sysTéME Rechercher un paramétre 
| 
Affichage 


Actions rapides 


Choisir vos actions rapides 


Applications et fonctionnalités 


|| Sa Be | 


Multitache L _ —— 


| 
| 
| 
Mode tablette Sélectionner les icénes a afficher dans la barre des taches | 


E Activer ou désactiver les icénes systéme 
Economiseur de batterie 2 


Alimentation et mise en veille Notifications 
Stockage Afficher des conseils sur Windows 
@&®] active 


Cartes hors connexion 


SMF-10052 


Affichar Ine natificntinne d’annlicntinn 


@ Réglez le commutateur d'affichage de I'ic6ne de Bluetooth sur "Activé". 


€ Paramétres = a x 


£53 SELECTIONNER LES ICONES A AFFICHER DANS LA BARRE DES TACHES 


Toujours afficher toutes les icénes dans la zone de notification 


@ oésactive 
Explorateur Windows 
Périphériques Bluetooth 


AE Alimentation SD] active 
meg 96% disponibles (branché, pas en char 
SD active 
BBEO. 
SD] active 
igfxTray sear @)D Désactivé 
al Graphiques HD Intel 


SMF-10053 


@ L'icéne de Bluetooth apparait sur la barre des taches. 


02:03 
18/04/2017 


A\ 3 tm @ ) Bl Fra 


SMF-10054 


-17- 


Pour Windows 8 


@ Ouvrez l'écran du bureau. 


Cliquez a droite sur le bouton Démarrage EI en bas et a gauche de I'écran puis sélectionnez "Panneau de 
configuration". 


Invite de commandes (admin) 


Gestionnaire des taches 


Panneau de configuration 


Explorateur de fichiers 
Rechercher 


Exécuter 


Arréter ou se déconnecter 


Bureau 


SMF-01531 


@ Sélectionnez "Apparence et personnalisation". 


B Panneau de configuration 


Apparence et personalisation 


=F Programmes 


IRQ} cesstaterun posronme 


SMF-01532 


® 
Remarques 


e Si" Apparence et personnalisation " ne s'ouvre pas, réglez sur "Catégorie " un poste de " Afficher par" 
sur la droite de I'écran. 


- oa 


v © Recherche p 


Afficher par: Catégorie ¥ 


[e| Catégorie 


tection des uj Grandes icénes 


mptes et pr 


Petites icénes 


parence et personnalisation 
difier le theme 
difier l'arriére-nlan du Rureau 


SMF-01533 
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@ Sélectionnez "Personnaliser les icénes sur la barre des taches". 


u Apparence et personnalisation - oa 


© ~ i > Panneau de configuration + Apparence et personnalisation + vi¢ 


r) 


Page d'accueil du panneau de 


congas: Personalisation 


Modifier letheme | Modifier 'arriére-plan du Bureau 
Systeme et sécurité Modifier Ia couleur des bordures de votre barre des téches et de vos fenétres 


Modifier les effets sonores | Modifier 'écran de veille 
Réseau et Internet 


Matériel et audio =| Affichage 


Rendre le texte et d'autres éléments plus petits ou plus grands | Modifier la résolution de I’écran 
Programmes 


Barre des taches et ni 


Comptes et protection des 


utilisateurs Propriétés de 
© Apparence et : 
Rebel @ Options d’ergonomie 
EF Adapter aux maivoyants | Utiliserle lecteur d'écran | Activerles touches d'accés rapide 


Hohe angie atone Activer ou désactiver le contraste élevé 


Options d'ergonomie ; : 
Options des dossiers 
Spécifier un clic simple ow un double-clic pour ouvrir | Afficher les fichiers et dossiers cachés 


E 
| Polices 
A Afficher un apercu, supprimer ou afficher et masquer les polices | Modifier les paramétres de police 
Ajusterle teste ClearType 


SMF-01534 


@ Changez le statut de l'affichage de l'ic6ne de Bluetooth pour "Afficher I'icéne et les notifications " Appuyez 
ensuite sur le bouton "OK". 


a Icénes de la zone de notification - om 


€ + % Gl« Tous les Panneaux de configuration > Icénes de la zone de notification v)@| | Recherche 2 


Sélectionnez les icénes et les notifications qui apparaissent sur la barre des taches. 


Sivous masquez des icénes et des notifications, vous ne serez pas averti des modifications et mises & jour. Pour afficher les 
icénes masquées, cliquez sur la fléche prés de la zone de notification sur la barre des téches. 


Icénes 


© Explorateur Windows 
Périphériques Bluetooth 
[© Centre de maintenance 
‘entre de maintenance Aucun probléme .. “Wd 


{0 Alimentation 
6% disponibles (branché 


Afficher lic6ne et les notifications v 


Activer ou désactiver les icénes systéme 
Restaurer les comportement des icénes par défaut 


(CIToujours afficher toutes les icénes et les notifications sur la barre des taches 


0K Annuler 


SMF-01535 


@ L'icéne de Bluetooth apparait sur la barre des taches. 


18:20 
25/06/2014 


SMF-01536 
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Sous Windows 7 


@ Sélectionnez "Périphériques et imprimantes "au menu Démarrer, cliquez droit sur I'ic6ne du module 


Bluetooth pour sélectionner "Paramétres Bluetooth". 


(colina “S « Matériel et audio > Périphériques et imprimantes 
Ajouter un périphérique Ajouter une imprimante 


4 Imprimantes et télécopieurs (5) 


wy 


"HP ePrint Microsoft XPS PDF Complete 
Document Writer 


4 Périphériques (3) 


SUBARU-HP 


Créer un raccourci 


Résoudre les problémes 
Propriétés 


CSR8510 Nanosira M2272 Modéle: CSR8510 Nanosira M2272 
Catégorie: Radio Bluetooth 


SMF-01466 


@ Cochez la case correspondant a "Afficher I'ic6ne Bluetooth dans la zone de notification". 
Cliquez ensuite sur "OK". 

== 

Centers) ports COM | Matéril| 


Découverte 


{) Autoriser la découverte par les périphériques Bluetooth 
Ay Pour protéger votre confidentialité, ne cochez cette case que 
si vous voulez autoriser les périphériques Bluetooth a 


détecter votre ordinateur. 


Connexions 


{¥) Autoriser la connexion par les périphériques Bluetooth 


{¥) M'avertir quand un nouveau périphérique Bluetooth veut se 
connecter 


\€ [¥] Afficher l'icéne Bluetooth dans la zone de notification 


Modifier les paramétres d'un périphérique Bluetooth. 


(oc) (Larnnier ) (a 


SMF-01467 


@ L'icéne de Bluetooth apparait sur la barre des taches. 


20:22 
2013/05/13 


teh To 


SMF-01468 
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1-2-3. Paramétrage du port communication pour Bluetooth 
Pour Windows 10 


@ Cliquez a droite sur le bouton Démarrage ES en bas et a gauche de l'écran puis sélectionnez "Toutes 


les applications". 


Explorateur de fichiers 


£03 Paramétres 


5 Marche/Arrét 


Toutes les applications 


SMF-10055 


@ Sélectionnez "DST-i" puis "DST-i Configuration Tool". 


DST, 


DST-i Configurration Tool 


E 


©  Enregistreur vocal 


F 


im Films et TV 


@ Finance 


o Retour 


SMF-10056 


@ Cliquez sur "Réglage simple". 


{e] DST-i Configuration = 


Langues Francais v 
Information DST 
12534 | J2534-1 


Nom DST4 
Application de config. C:\Program Files\DST-i\drivers\DSTi_ConfigTool.exe 
Biblio. de fonctions C:\Program Files\DST-i\drivers\DSTIDV32.dll 
Version DLL 02.06 
Version API 04.04 
Protocoles supportés 1S09141,IS014230,CAN,ISO15765 
Paramétrage de Bluetooth 


Port de communications - v Réglage simple 


Informations sur la version 


OK Annuler 


SMF-01540 
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Remarques 


e Si nécessaire, il est possible de choisir une langue. 
DST-i Contigurati = 


Langues 
Information DST= 
32534 | J2534-1 


Nom 

Application de config. 
Biblio. de fonctions 
Version DLL 02.06 
Version API 04.04 


Protocoles supportés 1809141,1SO14230,CAN,ISO15765 


Paramétrage de Bluetooth 


Port de communications - v Réglage simple 


“Informations sur la version 


SMF-01541 


@ L'assistant [Réglage simple] démarre. Pour les opérations suivantes, reportez-vous a la section 
"Configuration simple du DST-i Bluetooth". 


| Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Assistant de configuration simple du DST- Bluetooth 


L'assistant vous permet de configurer facilement le port de 
communications Bluetooth (COM port) utilisé par le DST. 


Attention: 

1, Cette fonction ne peut-€tre utilisée avec les modéles 
opérant avec Bluetooth. 

2.Le PC et le DST- doivent étre complétement associés 
avant d'utiliser l'assistant. 

Au cas oU l'association ne serait pas correctement 
effectuée, veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur 
pour effectuer complétement la procédure d'association. 


etour Suivant > Annuler 


SMF-01542 
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Pour Windows 8 


@ Cliquez sur le bouton en bas et a gauche de l'écran de démarrage. 


Reading List SkyDrive 


SMF-01538 


@ Cliquez sur "DST-I Configuration Tool" a l'écran des Apps. 


Panneau de saisie 
athématique 


Tm 
DST-i 


Configurration Tool 


FlashWrite 


umérisation... 
SMF-01539 
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@ Cliquez sur [Réglage simple]. 


@ DST-i Configuration ao 

Langues Francais ¥ 

Information DST 
32534 | J2534-1 
Nom DST4 
Application de config. C:\Program Files\DST-i\drivers\DSTi_ConfigTool.exe 
Biblio. de fonctions C:\Program Files \DST-i\drivers\DSTIDV32.dll 
Version DLL 02.06 
Version API 04.04 
Protocoles supportés 1809141,1S014230,CAN,ISO15765 

Paramétrage de Bluetooth 


Pert deconmaestens | i Cuttin) 
a 
Informations sur la version 


Ok Annuler 


SMF-01540 


I 
Remarques 
e Si nécessaire, il est possible de choisir une langue. 


@ DST-i Contig - 
Langues 
Information DST-i 
32534 | 125341 
Nom 
Application de config. ergADSTi_ConfigTool.exe 


Biblio. de fonctions Gvers\DSTIDV32.dll 


Version DLL 02.06 

Version API 04.04 

Protocoles supportés 1S09141,1S014230,CAN,ISO15765 

Paramétrage de Bluetooth 
Port de communications - v Réglage simple 
Informations sur la version 
OK Annuler 
SMF-01541 
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@ L'assistant [Réglage simple] démarre. Pour les opérations suivantes, reportez-vous a la section "Installation 
simple de Bluetooth pour le "Configuration simple du DST-i Bluetooth". 


Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Assistant de configuration simple du DST- Bluetooth 


U'assistant vous permet de configurer facilement le port de 
communications Bluetooth (COM port) utilisé par le DST. 


Attention: 

1, Cette fonction ne peut-€tre utilisée avec les modéles 
opérant avec Bluetooth. 

2.Le PC et le DST- doivent étre complétement associés 
avant d'utiliser l'assistant. 

Au cas oui l'association ne serait pas correctement 
effectuée, veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur 
pour effectuer complétement la procédure d'association. 


Retou | Suivant > Annuler 


SMF-01542 


95. 


Sous Windows 7 


@ Passez au menu suivant a partir du menu Start. "Tous les programmes" <FmSymbol>—> <DefaultChar> 
"DST-i" <FmSymbol>—><DefaultChar> "DST-i Configuration Tool" 
Connexion 
Panneau de configuration 


z Programmes par défaut 
a Maintenance 


4 Précédent Aide et support 


— 


SMF-01472 


@ Cliquez sur [Réglage simple]. 


DST-i Configuration =ston ex) 
Langues 

Information DST-i 

J2534 | J2594-1 


| Frangais ’ 


Nom DST-i 

Application de config. G¥Program Files¥DST-i¥#drivers¥DSTi_Contie Tool 
Biblio. de fonctions C¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTiDV324ll 
Version DLL 0203 

Version API 0404 

Protocoles supportés 18091 41,1S014230,CANISO15765 


Parametrage de Bluetooth 


Port de communications las >| 


Réglage simple 


[ Informations sur la version } 


ox) rT 


SMF-01474 


® 
Remarques 


e Si nécessaire, il est possible de choisir une langue. 


DST-i Configuration 


Langues 
Information DST-i 
J2594 | J2534-1 


Deutsch 
English 
Espafol 


Nom Italiano 
ch 


AAs 


Application de contig. dMVers¥DSTi_ContigTool 


Biblio. de fonctions C¥Proera fes¥DST-i¥drivers¥DSTiDV32 dll 
Version DLL 0203 

Version API 0404 

Protocoles supportés 1809141 1S014230,CANISO15765 


Paramétrage de Bluetooth 


Port de communications len x| | Réglage simple 


[ Informations sur la version } 


Cx Ce 


SMF-01473 
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@ L'assistant [Réglage simple] démarre. Pour les opérations suivantes, 


"Configuration simple du DST-i Bluetooth ". 


Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Assistant de configuration simple du DST- Bluetooth 


L'assistant vous permet de configurer facilement le port de 
communications Bluetooth (COM port) utilisé par le DST. 


Attention: 

1, Cette fonction ne peut-étre utilisée avec les modéles 
opérant avec Bluetooth. 

2.Le PC et le DST- doivent étre complétement associés 
avant d'utiliser l'assistant. 

Au cas oli l'association ne serait pas correctement 
effectuée, veuillez-vous référer au manuel de Iutilisateur 
pour effectuer complétement la procédure d'association. 


Retour 


SMF-01475 


-27- 


reportez-vous a la section 


Configuration simple du DST-i Bluetooth 


@ Vérifiez le contenu du message et cliquez sur [Suivant]. 


(Configuration s Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Assistant de configuration simple du DST- Bluetooth 
Uassistant vous permet de configurer facilement le port de 
communications Bluetooth (COM port) utilisé par le DST-. 
Attention: 

1, Cette fonction ne peut-étre utilisée avec les modéles 
opérant avec Bluetooth. 

2.Le PC et le DST- doivent étre complétement associés 
avant diutiliser l'assistant. 

Au cas ot) l'association ne serait pas correctement 
effectuée, veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur 
pour effectuer complétement la procédure d'association. 


SMF-01475 


@ Quand I'écran de préparation de DST-i et du PC s'affiche, procédez aux opérations suivantes. 
-Préparez un cable pour le raccordement au véhicule et raccordez le DST-i a un PC a l'aide d'un cable USB. 
-Mettez la commande du mode du DST-i en fonction. Quand le DST-i démarre, coupez cette commande. 


Procédez ensuite a un redémarraage. 


@ Quand tout est prét, cliquez sur [Suivanty]. 


© Configuration simple du DST-i Bluetooth [ren] 


Préparation du DST-~ et du PC 


Cette étape décrit la préparation pour le procédure de 
configuration simple du DST- et du PC. 


1, Le cable du véhicule doit étre débrancheé; utilisez le cable 
USB pour connecter le DST- au PC. 

2. Si le DST- dispose d'un commutateur de mode, 
enclencher ce commutateur. 

3. Lorsque vous étes prét, cliquez sur “Suivant™. 


< Retour || Suivant > | Annuler 


SMF-01476 


@ Une recherche automatique du port COM de Bluetooth commence. Attendez que la recherche se termine. 


he) Configuration simple du DST-i Bluetooth 


Recherche automatique d'un port de communications 
Bluetooth 


Recherche en cours d'un port de communications 
Bluetooth utilisable par le DST. Veuillez patienter le 
temps de la recherche. 


Status de la recherche: Recherche en cours 
Port de communications: comM4 
< {_<Retour_] Termine Annuler 


SMF-01477 
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@ Quand I'écran d'exécution de la détection automatique du port COM de Bluetooth s'affiche, confirmez le 


numéro du port indiqué dans la liste des ports COM et cliquez sur [Terminer]. 


Configuration simple du DST-i Bluetooth [reo 


Recherche automatique d'un port de communications 
Bluetooth 


i) La recherche pour un port de communications a été 


correctement effectuée. 
Cliquez sur le bouton "Terminer” pour fermer 
assistant. 


Status de la recherche: Terminer 


Port de communications: comM4 


SMF-01478 


@ Quand la boite de dialogue d'instruction de mise en fonction du DST-i apparait de nouveau, mettez la 


commande de mode du DST-i hors fonction. Remettez ensuite cette commande en fonction. 


Configuration simple du DST-i Bluetooth x 


Si le DST- ne dispose pas d'un commutateur de mode, retirer le 
A cable USB puis le réinsérer et redémarrer le DST4. 
Si le DST- dispose d'un commutateur de mode, positionner le 
commutateur sur Arrét et redémarrer le DST4. 


SMF-01479 


@ Vérifiez que le port de communication du paramétrage de Bluetooth a changé. Cliquez sur [OK] pour sortir du 


mode paramétrage. 


DST-i Configuration o fon) 


Langues Frangais y 
Information DST-i 
J2534 | J2594-1 | 


Nom DST-i 

Application de contig. C¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTi_Contig Tool 
Biblio. de fonctions C#¥Program Files¥DST-i¥#drivers¥DSTiIDV324dll 
Version DLL 0203 

Version API 0404 

Protocoles supportés T5091 41,18014230,C4N1SO15765 


Paramétrage de Bluetooth 


Port de communications {coms x| [ Réglage simple 


[ Informations sur la version 


SMF-01480 


G 
) Remarques 


e Quand le port USB du PC pour le raccordement d'un adaptateur Bluetooth USB est changé, le port 
COM de Bluetooth change également. Si le port USB du PC est changé, procédez a I'opération 
[Paramétrage du port communication pour Bluetooth]. 


® 
Important 


e Vérifiez que le port de communication du paramétrage de Bluetooth a changé. Cliquez sur [OK] pour 
sortir du mode paramétrage. 
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1-3. Point de confirmation et mesures nécessaires en cas 
d'occurrence d'un probleme au moment de l'utilisation 


de DST-i 


1-3-1. Quand les communications sont impossibles avec le 


véhicule 


Point de confirmation 


Action requise 


Probleme de raccordement du cable de liaison des 
données 


Veuillez vous assurer que le cable de liaison des 
données est proprement raccordé. 


Probleme avec les broches du connecteur du cable 
de liaison des données (déformation par ex.) 


Veuillez déposer une demande de réparation auprés du 
revendeur du matériel. 


Probléme de cable de liaison des données 
proprement dit (débranchement du cable par ex.) 


Affichage de I'écran de mise a niveau de DST-i 


Veuillez installer un cable de liaison des données neuf. 


Cliquez sur [OK] ou [Suivante] et procédez a la mise a 
niveau. 


Autre que ci-dessus 


Veuillez contacter un responsable du systéme de 
diagnostic auprés du département technique de la 
Division du service aprés-vente de SUBARU 
CORPORATION. 


1-3-2. En cas d'impossibiliteé de communication avec le PC 


Point de confirmation 


Probleme de raccordement du cable USB 


Action requise 


Veuillez que le cable USB est soigneusement raccordé. 


Probléme de pilote de l'USB 


Veuillez réinstaller le pilote de I'USB. 


Probleme de port USB cété PC 


Veuillez changer le port USB. 


Probleme de cable USB proprement dit 
(débranchement du cable par ex.) 


Veuillez installer un cable USB neuf. 


Vérification du boitier d'interface 


Autre que ci-dessus 


Veuillez vous reporter a "Sélection du boitier d'interface 
utilisé". Pour utilizer boitier d'interface, le paramétrer sur 
DST-i. 

Veuillez contacter un responsable du systéme de 
diagnostic auprés du département technique de la 
Division du service aprés-vente de SUBARU 
CORPORATION. 


1-3-3. Si le temoin de détection d'erreur s'allume ou entre en 


clignotement 


Point de confirmation 


Action requise 


Redémarrage de DST-i 


Débranchez le cable USB et le cable de liaison des 
données et redémarrez DST-i. 


Méme aprés redémarrage de l'alimentation 
électrique, le temoin de détection d'erreur s'allume 
ou entre en clignotement 


Veuillez contacter un responsable du systeme de 
diagnostic auprés du département technique de la 
Division du service aprés-vente de SUBARU 
CORPORATION. 
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2. Vant de demarrer des diagnostics 


2-1. Presentation de I'écran courant 


2-1-1. Boutons de menu 


Les sections suivantes décrivent les opérations qui peuvent étre effectuées depuis I'écran du menu de démarrage, 


I'écran de menu principal et le menu de sélection de fonction. 


Ecran du menu de démarrage 


Ecran du menu de démarrage 


SUBARU Select Monitor 4 - Démarrer 


Démarrer 
a= 
nregt 


Reprogramm 
OBDI. 
F4 générique 
ure 


7 
2 
fa) ee 5 
&)6) 


SMF-10023 


Instructions d'utilisation 


1 


| ra Diagnostic | 


2 PR wrescrars] 


antidemarrag 


{Diagnose} 

Sélectionner le véhicule que vous voulez diagnostiquer et démarrez les 
diagnostics de panne. 

Consulter « 6. Diagnose » pour plus d'informations. 


{Enregistrement de I'immobilisateur} 

Ceci vous permet d'enregistrer les immobilisateurs. 

Consulter « Manuel d'enregistrement de l'immobilisateur » pour plus 
d'informations sur l'enregistrement d'immobilisateurs. 


_— 
3 r 
Reprogramm 
4 f 
OBDII 
Fd générique 


{Reprogrammer} 

Le périphérique SSM4 dispose d’une fonction de reprogrammation Pass-thru 
(J2534-1). 

Pour plus d’information, se référer a « 20. Directives dans le cadre de la 
procédure de reprogrammation » 


{Systeme OBD} 

Le diagnostique par défaut du véhicule peut étre exécuté en vérifiant les 
parameétres de commande du systeme OBD. 

Pour plus d’information, se référer a « 23. Systeme OBD » 
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{Analyse de projets} 

Ceci vous permet de gérer et d'analyser des données de projet de diagnostics 
précédents. 

Les projets sont des enregistrements de diagnostic contenant des données 
sauvegardées et des informations sur le véhicule diagnostiqué 
antérieurement. 

Consulter « 4. Projet » pour plus d'informations. 


{Options} 

Ces fonctions vous permettent de sauvegarder des données et de configurer 
différents paramétres. 

Consulter « 5. Options » pour plus d'informations. 


{Indicateur de tension batterie} 

Ceci affiche la tension de la borne +B du connecteur de lien de données du 
véhicule détecté pas le DST-i. 

La tension n’est pas affichée sur l’6cran du menu de démarrage. 
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Ecran de menu principal (aprés avoir sélectionné « Diagnose ») 


Ecran de menu principal (aprés avoir sélectionné « Diagnose ») 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal 


eee eo Ex") 


t= 
= diagnostic 


Menu principal 


Sy Tous les DTC 
Chi 
i, ad 


Ey) Plusieurs 
FS, systémes 
Mesure 


NE simulta 


8 


& 12.38V 


Informations 


aa 


71) 
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Instructions d'utilisation 


1 


yaa Tous les DTC 


MAM Chaque 
F2 — systeme 


{Inspection de tous les codes d'anomalie} 

Ceci affiche I'état de détection de panne du module de commande dans tous 
les systémes de contrdle et les codes d'anomalie représentant les détails de la 
panne. 

Consulter « 7. Inspection de tous les codes d'anomalie » pour plus 
d'informations. 


{Inspection d'un systéme individuel} 

Ceci vous permet de sélectionner des systémes individuels a partir des 
systémes de contréle compatible avec SSM4 et d'afficher les données 
d'entrée et de sortie dans les/des modules de contréle ainsi que des 
informations telles que les codes d'anomalie stockés. 

Ceci vous permet de supprimer des codes d'anomalie stockés dans le module 
de contréle, d'effectuer des inspections tout en entrainant manuellement 
l'actionneur, et de configurer les paramétres du module de contréle. 

Consulter « 8. Inspection d'un systéme individuel » pour plus d'informations. 


‘ye 


Ps | 


aD Plusieurs _ 
4 _ systemes 


{Inspection d'un systeme multiple} 

Ceci vous permet de mesurer des données de contrdle ainsi que des données 
d'entrée et de sortie dans les/des modules de contréle d'un systeme de 
contréle multiple compatible avec SSM4 simultanément. 

Consulter « 15. Inspection d'un systeme multiple » pour plus d'informations. 


{Mesures analogiques simultanées} 

Ceci vous permet de mesurer des données analogiques et des données de 
sortie dans le/du module de contréle simultanément en utilisant une sonde 
d'oscilloscope. 

Consulter « 19. Mesures analogiques simultanées » pour plus d'informations. 


ae fale 


{Inspection de bus CAN} 

Ceci vous permet de vérifier le dispositif de regulation numérique du moteur 
connecté au bus CAN ainsi que de verifier l'état de communication de chaque 
systéme. 

Consulter « 21. Inspection de bus CAN » pour plus d'informations. 
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Es Informations 
FI0 projet 


{Analyse de projets} 

Ceci vous permet de gérer et d'analyser des données de projet de diagnostics 
précédents. 

Les projets sont des enregistrements de diagnostic contenant des données 
sauvegardées et des informations sur le véhicule diagnostiqué 
antérieurement. 

Consulter « 4. Projet » pour plus d'informations. 


{Options} 

Ces fonctions vous permettent de sauvegarder des données et de configurer 
différents paramétres. 

Consulter « 5. Options » pour plus d'informations. 


{Indicateur de tension batterie} 
Ceci affiche la tension de la borne +B du connecteur de lien de données du 
véhicule détecté pas le DST-i. 
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Ecran de sélection de fonction (apres avoir sélectionné «Chaque systeme 


») 


Ecran de sélection de fonction (aprés avoir sélectionné «Chaque systéme ») 


SUBARU Select Monitor 4 - Sélection d'une fonction - Moteur 


ea eee Ex") 


ere TC 
er aan 
r Annulation 
M2 code 
Moniteur de 
3 données 


Zi Test actif 


jupport 
Ks d'opération 
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Instructions d'utilisation 


{Code d'anomalie} 


or Test actif 


Support 


5 , 
Kes d'opération 


; ee pTc Ceci vous permet de vérifier les codes d'anomalie stockés dans des modules 
FI de contrdéle. 
Consulter « 9. Code d'anomalie » pour plus d'informations. 
2 ; {Code d'annulation} 
ce Annulation Ceci vous permet de vérifier les codes d'annulation stockés dans des modules 
NCA) code de contréle. 
Consulter « 10. Code d'annulation » pour plus d'informations. 
3 {Moniteur de données} 
Ceci vous permet de mesurer des données de contrdéle ainsi que des données 
Moni d'entrée et de sortie dans les/des modules de contréle dans le systeme de 
oniteur de _ : 
| F%  donnees contrdle compatible avec SSM4. - _ — 
a Ceci vous permet d'afficher les données numériques ainsi que d'afficher des 
données dans des graphiques. 
Consulter « 11. Moniteur de données » pour plus d'informations. 
4 {Test actif} 


Ceci vous permet d'entrainer manuellement I'actionneur afin de vérifier le 
fonctionnement dans des systémes de contrdéle qui sont compatibles avec 
SSM4 et prennent en charge la fonction de test actif. 

Ceci vous permet d'exécuter le test actif tout en utilisant également le moniteur 
de données. 

Consulter « 12. Test actif » pour plus d'informations. 


{Support d’opération} 
Différents éléments utilitaires sont disponibles. 
Consulter « 13. Support d’opération » pour plus d'informations. 


a) 
fs 


Personnalisez 


{Personnalisation} 

Ceci vous permet de configurer les détails opérationnels, la durée 
opérationnelle et ainsi de suite pour l'actionneur contrdlé par l'organe 
d'intégration de I'unité ou un autre module de contréle. 

Consulter « 14. Personnalisation » pour plus d'informations. 


235. 


{Analyse de projets} 
Ceci vous permet de gérer et d'analyser des données de projet de diagnostics 
précédents. 


Fi0 cies Les projets sont des enregistrements de diagnostic contenant des données 
: sauvegardées et des informations sur le véhicule diagnostiqué 
antérieurement. 
Consulter « 4. Projet » pour plus d'informations. 
ee {Options} 
Fl Ces fonctions vous permettent de sauvegarder des données et de configurer 
LA} différents parametres. 


Consulter « 5. Options » pour plus d'informations. 


{Indicateur de tension batterie} 
Ceci affiche la tension de la borne +B du connecteur de lien de données du 
véhicule détecté pas le DST-i. 
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2-1-2. Fonctionnement de base 


La section suivante décrit les opérations de base qui peuvent étre effectuées sur chaque écran. 


Zone d'affichage de menu 


Zone d'affichage du menu (Ex.) 


i) 


i] Info 
fl0___ projet 


SMF-00004 


Les transitions d'écran a partit de l'€cran du menu de démarrage sont affichées dans la zone d'affichage de 
transition d'écran <A> comme un historique. 


@ Cliquer sur le bouton de fléche pour retourner a un écran particulier. 


£e7 


Menu des options 


Menu des options (Ex.) 


File > 
Function > 
Setup > Language setting 

Play Project Unit setting 

I/F settings 

VIN reading method setting 
Area settings 


Help 


SMU-00005 


Cliquer sur <1> pour ouvrir le menu des options. 


Déplacer le curseur au dessus des éléments de menu marqués de fléches pour agrandir le menu. 


@ Sélectionner et cliquer sur l'élément afin d'exécuter la fonction particuliére. 


Bouton pour activer ou désactiver la zone d'affichage de menu 


Sur chaque écran de diagnose, cliquer soit sur <1> |@ soit sur <2> afin d'activer ou de désactiver 


la zone d'affichage de menu <A>. 
Ecran avec affichage (Ex.) 


[rc f=] fsa 


Sao! 


Informations 
aI projet 
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Estampille temporelle 


a aaa ae 

Moteur Actuel P0113 | Defaut circu 00401 500 Commun 
Menu principal | Fil po102 Circuit capt.. | 00401 1500 | Commun 
GP Tous lesd1C Transmis... 
yo) Differenti... 

Comman... C1412 =| Parametre 02060 977100 | Commun 

Moniteur... 

Comman... 

Detectio... 

Airbag 

Pompe a... 

Direction... esl 

Climatise... ara 

Teledeve... B2779 |Collationne.. | 02060 | 653300 | Commun 

EyeSight |e 

1 rieres.... | anierenal 


=o Systeme 


a 


m 


Ecran sans affichage (Ex.) 


Description..| Compte...| Compte ..._ Groupe | 
a ee 


Moteur Actuel Defaut circu... Commun 


Moteur Circuit capt... Commun 


Transmis... 
Different... 
Comman... Parametre Commun 
Moniteur... 
Comman... 
Detectio... 
Airbag 
Pompe a... 


Direction... 
Climatise... 
Teledeve... Collationne... Commun 
EyeSight 


r, Weres... 


2 


= Systeme 
Vider 
Tout 
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Fonctionnement du clavier 


Boutons et listes peuvent étre activés et les rubriques sélectionnées peuvent étre déplacées depuis le clavier. 


@ La zone de déplacement des rubriques sélectionnées est principalement divisée en Zone 1 et Zone 2. 


Les rubriques peuvent étre déplacées d'une zone a l'autre par pression simultanée des touches Ctrl et Tab. 


Déplacement d'une rubrique sélectionée d'une zone a l'autre a l'aide des touches Ctrl et Tab (Ex.). 


Estampille temporelle 
Compte...| Groupe 
1368000 Actif 
Actuel Defaut circuit detect. de ... Commun 
Actuel Circuit capteur de debit... Commun 


Circuit du syst. de refroi... 


Ancien Donnees techniques du ... 


lection d'une foncti 


Annulation 
code 


Mo 
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<A> Zone 1 
<B> Zone 2 
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@ Une pression de la touche Tab permet de déplacer le bouton ou la liste sélectionné dans une zone donnée. 


Déplacement d'une rubrique a l'aide de la touche Tab (Ex.). 


(Soe |) | tet | [C57 


=i 
fePs 


za Item Choix Valeur Unité | Maximum | Minimum | Moyentie |~* 
GI | Régime moteur 827 rpm 886 650 77 E 
|CH1 0.16 Vv 0.16 0.16 fis | 
Débitmétre d’air aut g/s 46 2.0 3.0 
Vitesse du véhicule 0 km/h 0 0 
Angle ouvert. papi... 14 % 15 14 
Ouverture accélér... 0.0 % 09 0.0 0.0 
| Sonde A/F #1 0.99 1.05 0.94 1.00 
| a | Avance a I'alluma... 13.5 245 2.0 14.7 
Temp. d'eau : 86 85 86 
Temps d'inject. Si... ms 3:33 2.30 2.88 
Surv. court d’ess. ... 3 % 23 -3.9 -0.6 
Surv. longe d'es -6.3 % -5.5 -6.3 58 
Calage d'gyéfnag... 0.0 deg 0.0 0.0 0.0 
| Presg@fimission a... 36 kPa 39 26 33 
Sonde O2 #12 0.835 Vv 0.875 0.820 0.842 
WT Angle a lava... it deg if -1 0 
eee q : se : 
Po 8 | du curseur 1/1098 Temps (Position du curseur), go 16 | 


i A eT a 


[come re ete 


La touche Tab permet de déplacer une rubrique sélectionnée de gauche a droite. 


SMF-10040 


Si la rubrique sélectionnée ne peut pas se déplacer vers la droite,elle se déplace vers le bas. 

Apres qu'une rubrique sélectionnée se soit déplacée vers <23>, elle revient vers <1>. 

Pour effectuer le déplacement dans la direction opposée, appuyer simultanément sur les touches Tab et Maj. 
Pour appuyer sur un bouton, mettre le bouton dans I'état sélectionné et appuyer sur la touche Entrée. 


Le contenu des rubriques du type <7> et <12> qui peuvent étre activées peut étre activé par mise a |'état 
sélectionné de la rubrique et par pression de la touche directionnelle. Pour quitter l'opération, appuyer sur la 
touche Tab ou sur les touches Maj + Tab. 


- 40 - 


@ Appuyer sur la touche directionnelle du clavier pour déplacer le bouton ou la liste sélectionné dans la zone. 


Déplacement d'une rubrique sélectionnée a l'aide de la touche directionnelle (Ex.). 


UBARU Select | 123 M5 | = =) 


Valeur Unite Maximum 


Régime moteur 
CH1 
Débitmétre d’air 
Vitesse du véhicule 
Angle ouvert. papi... 
Ouverture accélér... 
Sonde A/F #1 

| Avance a I'alluma... 
Temp. d'eau 
Temps d'inject. Si... 
Surv. court d’ess. ... 
Surv. longe d’es; 


z -1 0 


LDL Le 
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ll est possible de déplacer une rubrique sélectionnée de la méme maniére qu'avec la touche Tab en procédant a 
l'aide des touches [—] et [J]. 


Il est possible de déplacer une rubrique sélectionnée de la méme maniére qu'avec les touches Maj + Tab en 
procédant a l'aide des touches [<] et [7 ]. 


Pour appuyer sur un bouton, mettre le bouton dans I'état sélectionné et appuyer sur la touche Entrée. 


Si des rubriques activables du type <7> et <12> sont sélectionnées pendant un déplacement, la touche 
directionnelle est basculée et permet d'activer les rubriques. Pour quitter l'opération, appuyer sur la touche Tab 
ou sur les touches Maj + Tab. 
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@ Quand une rubrique activable du type liste a été sélectionnée, il est possible d'activer le contenu de la 


rubrique en appuyant sur la touche directionnelle du clavier. 


Activation de la liste de surveillance de données (Ex.). 


Item Choix i (| Minimum | Moyenne 
Régime moteur 0 rpm 0 0 0 5 
Débitmetre d'air 04 g/s 04 04 04 ial 
Vitesse du véhicule 0 km/h 0 0 0 
Angle ouvert. papi... 


Ouverture accélér... % D2 12 iA 
Sonde A/F #1 1.00 1.00 1.00 
Avance a I'alluma... i 0.0 0.0 0.0 
Temp. d'eau ‘a -40 -40 -40 


Temps d'inject. Si... 
Surv. court d’ess. ... 


ma Moniteur de Surv. longe d'ess. ... 
i 


Bonnees, Calage d'allumag... 
ga Test actif : Press. admission a... kPa 147 147 147 

cae Sonde O2 #12 Vv 0.000 0.000 0.000 
VT Angle a I'ava... deg 0 0 0 
Valeur de l'angle ... 0 deg 0 0 0 
WT Angle a I'ava... 0 deg 0 0 0 
Valeur de |’ peek ee a 0 deg 0 0 0 S 

Position du curseur 1/287 —SS SSS ton du curseur) 00:00:00.000 


= €68©-™kcke ho 
Ke= B= as 


Paramt| 
mteur 
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Dans le cas de la liste d'activation de données, il est possible de sélectionner le signal a l'aide des touches [ Tf ] et 
[ | ] et de déplacer le curseur a l'aide des touches [<] et [—] 


Dans le cas de la liste d'activation de données, il est possible d'entrer un signe de vérification dans la case a 
cocher en appuyant sur la touche Espace. 


@ Ceci vous permet d'exécuter la fonction pour appuyer sur la touche F du clavier sans bouton a cliquer avec 


une souris si la touche F est affichée sur le cété inférieur gauche du bouton. 


Bouton avec touche F affichée (Ex.) 


ea OTC 


SMF-00008 


Pour revenir a l'écran précédent, appuyer sur la touche F12. 


-42- 


3. Connexion et demarrage du SSM4 
3-1. Methode de connexion 


Avant de démarrer des diagnostics de panne, connecter l'ordinateur, le DST-i et le véhicule que vous voulez 
diagnostiquer avec les cables spécialisés. 

Vous devez utiliser le cable de l'appareil de diagnostic et le cable USB faisant partie des accessoires du DST-i pour 
effectuer les branchements. 


A Mise en garde 


e Suivre la séquence des connexions afin de ne pas affecter le véhicule. 
@ Connecter le DST-i a l'ordinateur avec le cable USB. 


Remarques 
e Consulter le « manuel du matériel DST-i » séparé pour plus d'informations sur la connexion du cable USB. 


SMF-00009 


@ 1.D’abord, connecter le DST-i et le cable de liaison aux données <A>, puis bien fixer le cable a l'aide des vis <B>. 


@ 2. Ensuite, connecter le cable de liaison aux données <C> au connecteur de diagnostic du cété véhicule. 


A Mise en garde 


e Ne pas connecter ou deconnecter le cable de l'appareil de diagnostic <A> alors que le DST-i et le vehicule 
sont connectes. Cela peut provoquer des problemes au vehicule ou au DST-i. 


SMF-00010 
A: Encoche (centrale) 


B : Serrer le vis 


C : Branchement sur le connecteur de diagnostic du véhicule 
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<<) Remarques 


e Consulter le « manuel du matériel DST-i » séparé pour plus d'informations sur la connexion du cable de 
l'appareil de diagnostic. 


@ 3.Actionner le commutateur de mode <A> de DST-i. 


SMF-00011 
A: Commutateur de mode 


<9) Remarques 


e Actionner le commutateur de mode <A> et le voyant d'alimentation s'allume en vert. 


@ 4. L'écran d'ouverture s'affiche et les périphériques restent en attente tandis que I'écran s'affiche. 


SMF-00012 
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3-2. Déemarrage 


Démarrer le SSM4. 


Ceci vous permet de démarrer le SSM4 a partir du raccourci créé sur le bureau lors de l'installation ou a partir du 
menu de démarrage. 


3-2-1. Démarrage a partir du raccourci 


Bureau 


SMU-00013 


@ Double-cliquer sur « Subaru Select Monitor 4 » sur le bureau et démarrer le SSM4. 


L'écran du menu de démarrage s'affiche aprés I'affichage de l'écran du logo. 


cy) Remarques 


e Lécran de sélection de la région peut s’afficher aprés l'affichage de I'écran de logo. 
Dans ce cas, cliquer sur « OK » aprés avoir sélectionné la région appropriée. 


e L'écran d'authentification de licence peut s'afficher aprés l'affichage de l'écran du logo. 
Dans ce cas, cliquer sur « OK » aprés avoir entré le mot de passe dans le mot de passe produit. 
Cliquer sur « Ignorer » si vous ne connaissez pas le mot de passe. 


Ecran du logo 


SUBARU Select Monitor 4 Ver. 


SMU-00014 
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Ecran du menu de démarrage 


Demarrer 


er 
OBDD 
generique 


SME-00015 
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3-2-2. Démarrage a partir du menu Démarrer de Windows 


G 
ey) Remarques 
e Cette section décrit la procédure pour Windows 7. 


Ecran PC 


& Windows Anytime Upgrade 

@j Windows DVD Maker 

§2§ Windows Fax and Scan 

© Windows Media Center 

Windows Media Player 

@ Windows Update 

“A XPS Viewer 

BR Accessories 

2 Adobe 

\}) Calibration Update Wizard 

D Det 

) ost-i 

) Games 

2 Maintenance 

2 Microsoft Office 

) Startup Devices and Printers 

\}) SUBARU Select Monitor 4 
SUBARU Select Monitor 4 Default Programs 

& Symantec Endpoint Protection 

}) Windows Virtual PC Help and Support 


4 Back 


Documents 
Pictures 
Music 
Computer 


Control Panel 


Search programs and files 


SMU-00016 


@ A partir du menu Démarrer de Windows, sélectionner « Tous les programmes » - « Subaru Select Monitor 4 » - 
« Subaru Select Monitor 4 » pour démarrer le SSM4. 


L'écran du menu de démarrage s'affiche aprés I'affichage de l'écran du logo. 


WO Remarques 


e Lécran de sélection de la région peut s’afficher aprés l'affichage de I'écran de logo. 
Dans ce cas, cliquer sur « OK » aprés avoir sélectionné la région appropriée. 


e L'écran d'authentification de licence peut s'afficher aprés l'affichage de l'écran du logo. 
Dans ce cas, cliquer sur « OK » aprés avoir entré le mot de passe dans le mot de passe produit. 
Cliquer sur « Ignorer » si vous ne connaissez pas le mot de passe. 
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4. Projet 


Ceci vous permet de gérer et d'analyser des données de projet de diagnostics précédents. 


Les projets permettent de gérer les informations et les données enregistrées des véhicules diagnostiqués sous forme de 
dossiers de diagnostic pour chaque véhicule individuel. 


Ecran du menu de démarrage 


nreg 
antidemarrag 


Reprogramm 
er 


OBDII 
generique 


- 


G a 
al 


SMF-00017 


@ Cliquer sur <1> « Lire le projet » sur I'écran du menu de démarrage pour afficher I'écran de sélection de données. 


Ecran de sélection des données 


A 
Lire depuis Données de gestion de projet | 
Liste B jets 


4 


Nom du projet 4 Véhicule A | Détail du véhicule 4 VIN & Enregistré A 


10/19/20iv +J:09:14 E G H 
|AM_BF4A11BSDAK00013 Legacy / BF4A11BSDAKO00 | 10/24/2016 


7 Outback 137 12:59:38 AM 


10/18/2016 4:31:59 | Legacy/ 10/18/2016 
PM_BN9LC2GG002001 | Outback BN9LC2GG6002001 | ¢. 44.53 pM 


10/18/2016 3:13:39 10/18/2016 
PM_SJSLA3GG002001 _| Forester SIBUSSISS VANE Vi yeviy, 


10/18/2016 5:02:28 10/18/2016 
PM_VAFL63HGO02001_ | WRX VAFL63HG002001 | 4.96.47 PM 


Mémo 


——« > 
pe) ° 2 Ma 9 


SMF-10046 
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Présentation de I'écran 


A |Lire a partir de Il s'agit d'un menu déroulant pour sélectionner le projet a charger. 
Données de gestion de projet : 
Ceci affiche les projets conservés dans le SSM4 de la liste de projets. 
Bureau : 
Ceci affiche les fichiers de projets exportés situés sur le bureau du PC, dans la liste de 
projets. 
Référence : 
Ceci affiche les fichiers de projets exportés dans les dossiers optionnels de la liste de 
projets. 
p |Liste de projets Ceci affiche les projets enregistrés depuis lesquels les données sont chargées. 
c |Mémo Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires sur 
des projets. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 
p |Nom du projet Ceci affiche le nom du projet. 
E |Véhicule Ceci affiche le véhicule sélectionné sur I’écran de sélection du véhicule. 
F_ | Detail du véhicule Ceci affiche le modéle sélectionné sur I’écran de sélection du véhicule. 
G |VIN Ceci affiche le numéro chassis sélectionné sur I’écran de sélection du véhicule. 
H_ |Enregistre Ceci affiche les derniéres date et heure de mise a jour du projet. 
J |Nombre de données Ceci affiche le numéro des résultats du diagnostic enregistré dans le projet. 


Instructions d'utilisation 


1 = Ceci supprime le projet sélectionné. 
| “J Annuler 
E 
2 Ceci ouvre le projet sélectionné. 
Ouvrir 
3 : Ceci recherche les projets arbitraires dans la liste des projets. 
Réglages 
rech. 
4 A| Ceci affiche et arrange les données dans I’ordre croissant. 


@ Ces boutons deviennent utilisables aprés avoir sélectionné un projet depuis <A> « Lire a partir de » afin de charger 


depuis la liste de projets dans la zone de sélection des données a charger. 


7) Remarques 
e Les projets groupent et gérent les données de chaque fonction (par exemple les DTC, le réglage de 
surveillance des données, etc.) 


e Un projet est automatiquement créé lors du démarrage d’un diagnostic si un projet avec le VIN du véhicule 
concerné n’existe pas. 


e Si un projet avec le VIN du véhicule concerné existe déja, vous pouvez sélectionner ce projet lors du 
démarrage des diagnostics et ajouter les données de tout nouveau diagnostic. 


e Les informations et les données gérées dans les projets sont enregistrées dans SSM4. La fonction 
d’exportation est utilisée pour sortir ces informations et données sous forme de fichiers de projets. 


e La fonction d’importation est utilisée pour importer les fichiers de projets dans SSM4. 
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4-1. Recherche de projets 


Vous pouvez rechercher les projets arbitraires dans la liste de projets. 


@ Cliquer sur <3> « Réglages rech. » sur l’écran de sélection des données pour afficher l’écran Paramétres de 


recherche projet. 


Ecran Paramétres de recherche projet 


Paramétres de recherche projet 


Exéc. recherche 


Nom véhicule 


Mod. 


Comm. diag. 


A 


corres. 


corres. 


corres. 


incluant 


Date/hre enreg. | 2016 oF 


Ajout. dossier lect. 


Chrcher chemin dos. cible 


¥ | C\Users\sisl\Desktop 
DA 


Exéc. 
B 3 yn 


x Annuler | 


SMF-10047 


Présentation de l'écran 


A | Cond. Recherche 


B | Ajout. dossier lect. 


Cette zone sert a entrer les conditions afin d’affiner les recherches du projet. 

Le champ "VIN" ne peut étre utilisé que pour la recherche de correspondances 
exactes. 

Les champs "Nom véhicule", "Mod." et "Comm. diag." peuvent étre utilisés pour la 
recherche de correspondances exactes et pour la recherche de correspondances 
partielles. 

Vous pouvez sélectionner les conditions entrées antérieurement depuis le menu 
déroulant. 

Vous pouvez ajouter plus d’un dossier enregistrant les fichiers exportés sous 
dossier rech. cible. 

Si vous sélectionnez un projet arbitraire en cliquant sur <4>, il sera ajouté comme 
dossier rech. cible. 

Si vous placez une coche dans la case a cocher de gauche <1> du nom d’un 
Target folder ajouté et si vous cliquez sur <5>, le dossier sera supprimé de la 
liste. 


Instructions d'utilisation 


1 


Cliquer ceci pour afficher une coche. 

Cliquer ceci de nouveau pour supprimer la coche. 

En plagant une coche dans la case a cocher d’un dossier, vous pouvez ajouter le 
dossier aux targets. 


| Rm | 
Supp. 


Ceci libére toutes les coches. 


3 Exéc. 
recherche 


Ceci exécute la recherche du projet. Les résultats de la recherche s’affichent sur 
’'écran de sélection des données du projet sous forme de liste. 


@ Entrer les conditions de la recherche du projet dans le panneau Conditions de la recherche. 


@ Cliquer sur <3> «Exéc. recherche » pour exécuter la recherche. 
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4-2. Ouverture de projets 


Ceci vous permet d'ouvrir des projets de diagnostics antérieurs et d'afficher les détails du diagnostic. 
Ceci vous permet également d'ajouter un mémo au projet et de changer le contenu. 


Ga 
<9) Remarques 


e Lorsque le projet exporté est lu et affiché, chaque article, y compris le nom du projet et le mémo sont grisés 
et ils ne peuvent pas étre sélectionnés. 


@ Aprés avoir sélectionné un projet sur l'écran de sélection des données, cliquer sur <2> « Ouvrir » afin d'afficher 
l'écran du projet. 


Ecran du projet 


Projet A Liste des données individuelles Pratique Mo 
Nom du projet —~ jL0/18/2016 4:31:59 PM_BNSLC2GG002] [> 10/18/2016 4:31:59 PM BN9LC2GG002001 = 


Heure début 10/18/2016 4:31:59 PM &-{f) Moteur 
Heure fin 10/18/2016 5:30:49 PM B of DTC 
C + Data-1 
=] Moniteur de données 
{@) Data - 2 
=] Commande de carrosserie 
ej Test actif 
* Data -3 
=f] Combiné d'instruments 
efi DTC 


IN° enregist. c Data -6 
a cat données 
- (®) Data - 


Legacy / Outback =) fa Test actif F 
17MY ———— 


Menu principal Remarques sur le diagnostic (imprimé) 


IN° chassis | 


SSM4 Données individuelles 


Nom des données | 
Date de saisie 


Mémo 


| 


SMF-10048 


Ga 
<9) Remarques 


e Si les données du projet exporté sont lues, «_Imp_ 
projet et affiché. 


KKKK 


» est automatiquement ajouté a la fin du nom du 


e Si une indication de marque de priorité est attachée aux données de diagnostic du projet, le message 
suivant apparait. Si vous désirez ouvrir l’écran d’analyse des données de diagnostic marquées, cliquez sur 
<1> « OK ». Si vous désirez ouvrir l’écran du projet, cliquez sur <2> « Annuler ». 


Confirmer reproduction projet 


Projet contient données multiples. 
Marquées comme données trés importantes. Ouvrez ces 
données. 


Pour ouvrir des données différentes, cliquez sur le bouton 


Annuler. 
Sélectionnez des données dans I’écran de projet. 


Wal ‘K—] 


SMF-10049 


2514 


Présentation de I'écran 


A |Nom du projet Il s'agit du nom de projet actuellement affiché ou utilisé pour des diagnostics. 
Les « Date et heure créées » + « Numéro chassis » sont automatiquement utilisés 
pour le nom du projet. 
Le nom du projet ne peut pas étre changé. 
Bp |D&T de démarrage du_| Il s'agit de la date depuis le démarrage des diagnostics jusqu'a la fin des 
diagnostic diagnostics pour le projet. 
D&T de fin du diagnostic 
c |Commentaires de Ce champ affiche des détails facultatifs tels que des informations supplémentaires 
diagnostic (impression) | sur des projets. 
Il s'affiche dans l'écran de sélection des données lors de I'ouverture de projets, et 
nous recommandons donc que vous saisissiez des informations facilement 
compréhensibles. 
p_ |!nformations sur le Il s'agit des informations (dont les détails sont sélectionnés et saisis lors de la 
véhicule sélection de véhicules) sur le véhicule pour lequel la diagnose a été effectuée. 
F |Liste de données Il s'agit d'une liste des divers résultats de diagnostic stockés dans le projet. 
individuelles 
F |Marque d'indication de |La marque est ajoutée en cliquant sur l’icone des données de diagnostic. 
priorité Si la marque est attachée, I’écran d’analyse des données de diagnostic marquées 
apparait directement lorsque le projet est ouvert la fois suivante. 
Si le projet contient plus d’un jeu de données de diagnostic, une marque est 
automatiquement attachée aux derniéres données de diagnostic. 
G |Meéthode d’affichage Ceci change la fagon dont les résultats du diagnostic enregistré dans le projet sont 
affichés. 


ve 


Présentation de la liste de données individuelles (exemple de structure arborescente) 


= 2015/05/13 19:08:17 


ff Diagnostic du vehicule 


£9 Tous les codes d'anomalie 


+ Data - 1 


ij Controle bus de reseau CAN —— 


#7 Data - 2 
=f Plusieurs systemes 


iJ Mteur donnees mtiple 


8) Data - 3 

{ij Test actif multiple 
* Data-4 

= Moteur 

efi DTC 
*& Data-5 

= Moniteur de donnees 
(8) Data - 6 

=i Test actif 
* Data-7 

=f Moniteur de rugosite simple 
Data - 8 

{J Moniteur de rugosite eleve 
fli] Data - 9 

SMF-00021 


Nom du projet 

Dossier stockant les données de diagnostic de véhicule sauvegardées 

Dossier stockant toutes les données de codes d'anomalie sauvegardées 

Nom des données sauvegardées par tous les codes d'anomalie 

Dossier stockant les données de vérification du bus CAN sauvegardées 

Nom des données sauvegardées par la vérification du bus CAN 

Dossier stockant les données de diagnostic de systeme multiple sauvegardées 
Dossier stockant les données de moniteur de données multiples sauvegardées 
Nom des données sauvegardées par moniteur de données multiples 

Dossier stockant les données de test actif multiple sauvegardées 

Nom des données sauvegardées par le test actif multiple 

Dossier stockant les données de diagnostic de systeme sauvegardées (nom du systeme 
Dossier stockant les données de codes de probléme sauvegardées 

Nom des données sauvegardées par codes de probleme 

Dossier stockant les données de moniteur de données sauvegardées 

Nom des données sauvegardées par le moniteur de données 

Dossier stockant les données de test actif sauvegardées 

Nom des données sauvegardées par le test actif 

Dossier stockant les données du moniteur de simple rugosité sauvegardées 
Nom des données sauvegardées par le moniteur de simple rugosité 

Dossier stockant les données du moniteur de haute teneur en rugosité sauvegardées 


Nom des données sauvegardées par le moniteur moniteur de haute rugosité 


Méthodes d’affichage de la liste des données individuelles 


=f} 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAK00013] =f 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAK00013; f=} 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAK0001 ~|| =f 10/19/2016 10:09:14 AM_BF4A11BSDAK000] * 
=: Diagnostic du véhicule =i] 10/24/2016 =f 10/24/2016 4:29:06 PM =i 10/19/2016 10:09:20 AM 
i Tous les codes d’anomalie © Transmission afi EyeSight =: Diagnostic du véhicule 
«1 Données - 1 =i DTC fi DTC © Tous les codes d'anomalie 
= Moteur “® Données - 8 +: Données - 9 + Données - 1 
= £5 Moniteur de données {i EyeSight ffi] 10/24/2016 4:27:04 PM =f] 10/19/2016 10:12:17 AM 
@ Données - 3 efi DTC =f Transmission =i Moteur 
=f Transmission *® Données - 9 efi DTC 7 ©{0 Moniteur de données 2 
afi DTC =i 10/19/2016 *@ Données - 8 #8) Données - 3 
*® Données - 8 ofa Diagnostic du véhicule =i] 10/19/2016 10:12:17 AM fi] 10/24/2016 4:27:04 PM 
&-filj EyeSight =: {iJ Tous les codes d'anomalie =i Moteur =: {J Transmission 
=f DTC *® Données - 1 =] Moniteur de données fi DTC 
*® Données - 9 © Moteur (#8) Données - 3 *® Données - 8 
=] Moniteur de données =f] 10/19/2016 10:09:20 AM =i] 10/24/2016 4:29:06 PM 
{8 Données - 3 =f Diagnostic du véhicule i =f EyeSight 
=-{8 Tous les codes d'anomalie e-fij DTc 
4 i , it rie SS ole [ a , 
SMF-10050 


Pratique : trie et affiche les données de diagnostique par fonction dans des dossiers. 


Date : trie et affiche les données de diagnostic par date. 


Date (Nou->Anc) : affiche les données de diagnostic dans |’ordre chronologique inverse. 


Date (Anc->Nou) : affiche les données de diagnostic dans l’ordre chronologique. 


269% 


: moteur) 


Instructions d'utilisation 


1 Ceci reprend un diagnostic inacheve. 
eprendr 

‘ Ts 3 
2 Ceci sauvegarde les détails modifiés sur l'écran de projet dans le projet. 

La) sexes Cliquer est uniquement possible si des changements ont été apportés au projet. 
3 | Ceci exporte des projets. 

iJ Exporter Ceci vous permet d'organiser les données d'un projet et tous les fichiers de 
\_ données en un fichier unique. 
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4-2-1. Mise a jour de projets 
Ceci vous permet d'écraser et de mettre a jour des projets aprés avoir changé des détails du projet. 


@ L'écran de confirmation de sauvegarde s'affiche lorsque l'on passe a un autre écran aprés avoir apporté des 


changements a un projet. 
Sinon, cliquer sur <2> « Sauvegarder » sur I'écran de projet afin d'afficher l'écran de confirmation de 


sauvegarde. 


Ga 
9) Remarques 
e <2>« Sauvegarder » est disponible uniquement si des changements ont été apportés sur I'écran du 
projet. 


Ecran de confirmation de sauvegarde 


Confirmer enregistrement du projet 


YY 
Le projet a ete change. 
Enregistrer? 


Nom du projet: 2015/04/23 15:55:29 
Date du diagnostic: 2015/04/23 15:55:29 - 2015/04/23 16:00:56 


SMF-00022 


@ Cliquer sur <1> « Oui » sur I'écran de confirmation de sauvegarde afin d'afficher I'écran de complétion. 


Ecran de completion 


Enregistrement termine 


i 


Enregistre. 


SMF-00023 


@ Cliquer sur <1> « OK » sur I'écran de completion afin de fermer l'écran. 
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4-2-2. Exportation de projets 


Ceci vous permet d'organiser des données de projet et tous les fichiers de données sauvegardée au moyen de 
différentes fonctions de diagnostic en un fichier unique et de sauvegarder le fichier vers l'emplacement désiré 
(dossier). Utiliser ceci pour transférer des fichiers de projet vers d'autres ordinateurs. 


<1 
<9) Remarques: 
e Lecontenu des fichiers de projets exportés ne peut pas étre changé tels qu’il est. 
Pour changer le contenu, importer les fichiers de projets exportés dans SSM4. 


@ Cliquer sur <3> « Export » sur |'écaran de projets sur I'écran de Selection of Export Data. 


Ecran de Selection of Export Data 


Selection of Export Data 


Please Select the Data to be Exported 
YJ 05/08/2015 15:27:39_GPE-009411 
YEG Diagnostic du véhicule 
ej Tous les codes d’anomalie 
PE Donnces- 1 
)@ Données - 2 
G9 Moteur 
e-ffa DTC 
)® Données - 3 
)® Données - 4 
)® Données - 5 


x< Annuler 


2 Wf «| 
SMF-00212 
@ Dans l'écran de Selection of Export Data, sélectionner les données devant étre exportéest. Cliquer sur « OK ». 
Puis l'écran de sauvegarde des donnnées s'affiche. (Comme exemples, « Données-1 » est sélectionné). 


= 
e| 
<9) Remarques 

e Retirer la coche si les données ne doivent pas étre exportées. 


e L'écran de confirmation de sauvegarde s'affiche lorsque des détails du projet ont été changés. 


Ecran de sauvegarde de données 


Enregistrer sous [a] 
( ey [HM Bureau » >| 4] pl 
Organiser ¥ Nouveau dossier aS Be @ 


3% Favoris Biblictheques 
WE Bureau \ on Dossier systeme 


=| Emplacements ré 


ie Téléchargement: sisl 
Fs Dossier systéme 


(& Bibliotheques 


m 


= ‘ Ordinateur 
| Documents Use Dossier systeme 
) Images 
) Musique Réseau 
& Vidéos Dossier systeme 
1 Ordinateur . Vil display Re 
NTT (hfe (gig 20150730162047476_GPE-009411 oa 
Type : [Exporter fichier (*.SEPF) >| 
* Cacher les dossiers 1 | Annuler 


SMF-00216 
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WO Remarques 
e Lenom de fichier pas défaut fera référence a «date etheure _ NIV » lorsque le NIV a été réglé. 
ll affiche « date et heure_Véhicule_Modeéle » lorsque le NIV n'est pas réglé. 


e Lorsque les données sont individuellement sélectionnées et exportées dans |’écran de sélection de 
données exportées, «_Sélectionné » est automatiquement ajouté a la fin du nom du fichier. 


@ Aprés avoir sélectionné l'emplacement de sauvegarde désiré, cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur l'écran de 


sauvegarde de données afin d'afficher I'écran de complétion. 


Ecran de completion 


Export termineee 


b 


2015/05/19 19:18:40 exporte. 


SMF-00025 


@ Cliquer sur <1> « OK » sur l'écran de completion afin de fermer I'écran. 


-57 - 


4-2-3. Reprise de diagnostics 
Ceci vous permet de reprendre des diagnoses encore inachevés pour le projet chargé. 


<9) Remarques 


e Les diagnostics ne peuvent reprendre que pour les projets enregistrés dans le SSM4 ou qui y sont 
importés. (Les diagnostique ne peuvent pas reprendre pour les projets enregistrés ailleurs en utilisant 
la fonction Export ou les données de projet exporté). 


@ Cliquer sur <1> « Reprendre un diagnostic » sur I'écran de projet afin de reprendre un diagnostic sur l'écran de 


reprise de confirmation de diagnostics. 


Ecran de confirmation de reprise de diagnostics 


Reprendre le diagnostic 


bY 


Se raccorder a un vehicule different du vehicule du projet 
selectionne risque de resulter en diagnostic errone. 


SMF-00026 


@ Cliquer sur <1> « OK » sur l'écran de confirmation de reprise de diagnostics afin de reprendre des diagnostics 


et d'afficher I'écran de menu principal. 


Ecran du menu principal 


J SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal [ct fe 


Vehicule | 
WRX / Levorg 


Menu principal 


S Tous les DTC 
y A Chaque 
uo) systeme 


(YO) Plusieurs 
f_systemes 
a Conle bus 
FS CAN 


ae 
él (B) 


SMF-00027 


Gi 
ey) Remarques 


e Le fonctionnement pour reprendre des diagnostic est identique au fonctionnement aprés avoir 
démarré des diagnostics. 
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4-2-4. Gestion de fichiers de données individuelles 


Les fichiers de données incluent des données sauvegardées par les différentes fonctions de diagnostic (TOUS les 
codes de diagnostic, DTC, moniteur de données, test actif ou autres). 


Ceci vous permet de changer les noms de fichiers de données individuelles et de supprimer des fichiers de 


données. 


Ceci vous permet également d'ajouter des notes aux fichiers de données individuelles et de changer des détails. 


@ |ls'agit de l'emplacement ou des fichiers de données individuelles sont sélectionnés a partir de la liste de 


données individuelles sur I'écran du projet. 


Ecran du projet 


SUBARU Select Monitor 4 - Projet 


bo) e eae | 


fier. 


Vehicule 
WRX / Levorg 


Menu principal 


Projet 


[2015/04/23 16:53:11 
2015/04/23 16:53:11 
2015/04/23 16:54:48 


Nom du projet: 
Heure debut: 


Heure fin: 


=) Moteur 
=f] Moniteur de donnees 


eo) Data — 1) 


Remarques sur le diagnostic (imprime) 


Informations vehicule 


N° chassis: 


N° enregist.: 


NIV: 


Vehicule 
Modele 

Logiciel de 
diagnostic 


WRX / Levorg 


16MY 


SSM4 


Donnees individuelle B 
Nomdesdonnees| [Data-1 | | 


2015/04/23 16:54:10 


7 


Date de saisie: 


SMF-00028 


Présentation de l'écran 


Cc 
a Fieve i | a bate D 1 ray Sortie F— Ss) — 3 


A |Liste de données Il s'agit d'une liste des divers résultats de diagnostic stockés dans le projet. 
individuelles 

B_ |Nom des données Il s'tagit du nom du fichier de données individuelles actuellement sélectionné 
dans la zone affichant la liste des données individuelles. 
Ceci vous permet de changer le nom des fichiers de données individuelles. 

c |Date d'entrée Il s'agit de la date et de l'heure d'enregistrement du fichier de données 
individuelles. 

Dp |Méemo Ce champ affiche des détails facultatifs tels que des informations 
supplémentaires sur des fichiers de données individuelles. 
Nous recommandons que vous saisissiez des informations facilement 
compréhensibles. 


Instructions d'utilisation 


1 p.) Sortie | Ceci convertit des données individuelles sélectionnées au format CSV. 
a ortie 
Ss 
2 ~~ Ceci supprime des données individuelles sélectionnées. 
Fann 
3 (— Ceci charge des données individuelles sélectionnées. 
Ss) Ouvrir 
hy. 
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Chargement de fichiers de données individuelles 
Ceci vous permet de charger des fichiers de données individuelles stockés dans des projets. 
@ Aprés avoir sélectionné un fichier de données sur I'écran du projet, double-cliquer sur le fichier ou cliquer sur 


<3> « Ouvrir » afin d'afficher I'écran de chargement de données. 


Ga 
<9 Remarques 
Consulter la description de chaque fonction pour plus d'informations sur le chargement de données 


e 
individuelles. 


Sortie de fichiers de données individuelles au format CSV 
Ceci vous permet de sortir des fichiers de données individuelles stockés dans des Projets en tant que fichiers 


CSV. 
@ Aprés avoir sélectionné un fichier de données sur I'écran du projet, cliquer sur <1> « Sortie CSV » afin 


d'afficher I'écran de sauvegarde de données. 


G 

9 Remarques 
Les fichiers de données individuelles qui peuvent étre convertis au format CSV sont les fichiers de 
moniteur de données et de test actif ou les fichiers qui incluent des résultats du moniteur de données 


du type données d'image figée appartenant au code de diagnostic. 


e 
Il n'est pas possible de cliquer sur <1> « Sortie CSV » si aucune donnée n'est sélectionnée pour la 


e 
conversion CSV. 


Ecran de sauvegarde de données 
“ 
Save As 
ee |= Desktop > +] || Search Desktop P| 
Organize v New folder RD v @ 
WY Favorites == Libraries 
BE Desktop al System Folde! 
(iB Downloads 
=| Recent Places 
System Folder = 
(a Libraries 1 
= . Computer 
«| Documents ‘ Chee Eb 
Gee «(System Folder 
@ Music 
| Pictures Network 
Ee | Videos « System Folder 
1 Computer abc 
J File folder 
& 0s (c) ul as 
(ai aati 201502231 70504680.csv ’ 
Save as type: | CSV file (*.csv) >| 
+ Hide Folders 1 | Cancel 


SMU-00029 
@ Aprés avoir sélectionné l'emplacement de sauvegarde désiré, cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur l'écran de 
sauvegarde de données afin de sauvegarder les données de mesure sauvegardées en tant que fichier CSV 


et de fermer I'écran. 
Avec les codes de diagnostic comprenant plusieurs données d'image figée, chaque donnée d'image 


WO Remarques 
figée est enregistrée dans son propre fichier CSV. Par ailleurs, un chiffre correspondant a l'ordre 
d'acquisition des données d'image figée de type "_1" est automatiquement ajouté a la fin du nom du 


fichier. 


-60- 


Suppression de fichiers de données individuelles 
Ceci vous permet de supprimer des fichiers de données individuelles stockés dans des projets. 


@ Aprés avoir sélectionné un fichier de données sur I'écran du projet, cliquer du bouton droit et sélectionner 
« Supprimer des données » ou cliquer sur <2> « Suppr. » afin d'afficher I'écran de confirmation de 


suppression de données. 


Ecran de confirmation de suppression 


Confirmer annulation des donnees 


WY 
Annuler les donnees? 
Data -1 


SMF-00030 


@ Cliquer sur <1> « Oui » sur I'écran de confirmation de suppression afin de supprimer le fichier de données 


individuelles. 


WO Important 
e Avant de supprimer un fichier de données individuelles, s'assurer que la suppression du fichier ne 
causera aucun probleme. 
Les projets supprimés ne peuvent pas étre restaurés. 


4-3. Suppression de projets 


Ceci vous permet de supprimer des projets qui ne sont plus utiles. 


@ Aprés avoir sélectionné un projet sur l'écran de sélection des données, cliquer sur <1> « Suppr.» afin d'afficher 


I'écran de confirmation de suppression. 


Ecran de confirmation de suppression 


Confirmer annulation du fichier de projet 


i 


Annuler fichier? 


SMF-00019 


@ Cliquer sur <1> « Oui » sur I'écran de confirmation de suppression afin de supprimer le projet. 


= 
7) Important 
e Avant de supprimer un projet, s'assurer que la suppression du projet ne causera aucun probleme. 
Les projets supprimés ne peuvent pas étre restaurés. 
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5. Options 


Le tableau suivant décrit les opérations qui peuvent étre effectuées a partir du bouton d'option. 


| Fichier 


Sauvegarder Ceci sauvegarde les données affichées par les fonctions de diagnostic. 
Cliquer sur A dans le coin inférieur gauche de I'écran de fonction pour 
sauvegarder. 
Consulter « 5-1. Sauvegarder » pour plus d'informations. 
Conversion de données | Ceci vous permet de sortir en tant que fichiers CSV des données mesurées par 
d'échantillonnage en le moniteur actif et le test actif. 
fichiers CSV Consulter « 5-2. Conversion de données d'échantillonnage en fichiers CSV » 
pour plus d'informations. 
Sauvegarde de l’écran |Lécran affiché maintenant peut étre mémorisé comme un fichier BMP ou 
des données comme un fichier PNG. 
Se référer a « 5-3. Sauvegarder |’écran de données » pour plus d'informations. 
Quitter Ceci quitte la diagnose et ferme I'écran du SSM4. 
Consulter « 5-4. Sortir du SSM4 » pour plus d'informations. 
Fonction Comparaison de Ceci vous permet de comparer des données mesurées par le moniteur actif et 
données le test actif. 
Consulter « 5-5. Comparaison de données » pour plus d'informations. 
Importation * Ceci vous permet d'importer des données de projet exportées. 
Consulter « 5-6. Importer » pour plus d'informations. 
Paramétres | Paramétre de langue * | Ceci vous permet de changer la langue d'affichage du SSM4. 


Consulter « 5-7-1. Paramétre de langue » pour plus d'informations. 


Paramétre d'unité * 


Ceci vous permet de changer d'unité pour chaque élément. 
Ceci vous permet de changer « Unités SI » et « Unités standard 
Etats-Uniennes » dans des lots. 

Consulter « 5-7-2. Paramétre d'unité » pour plus d'informations. 


Paramétres de bati 
d'interface * 


Ceci vous permet de changer le boitier d'interface utilisé. 
Consulter « 5-7-3. Configuration d'interface » pour plus d'informations. 


Parametre de méthode 
d'acquisition du NIV * 


Ceci vous permet d'activer et de désactiver la fonction pour sélectionner 
automatiquement le véhicule a partir des informations NIV récupérées. 
Consulter « 5-7-4. Paramétre de méthode d'acquisition du NIV » pour plus 
d'informations. 


Paramétre régional * 


Ceci vous permet de changer le paramétre régional. 
Consulter « 5-7-5. Paramétre régional » pour plus d'informations. 


Installation de 
nouvelles applications 
flash SD * 


Ceci vous permet d'installer des applications flash SD pour le DST-i. 
Consulter « 5-7-6. Installation de nouvelles applications flash SD » pour plus 
d'informations. 


Aide 


Lecture de projet 
© Informations du projet 


Authentification de 
licence * 


e Avant de démarrer des diagnostics (Lecture de projet) 

Ceci vous permet de gérer et d'analyser des données de projet de diagnostics 
précédents. 

e Durant des diagnostics (Informations du projet) 

Ceci vous permet de vérifier des informations sur le véhicule durant des 
diagnostics ainsi que des données sauvegardées par des fonctions de 
diagnostic. 


C Lecture | 
La méme opération est effectuée lorsque vous cliquez sur FI0___Projet ou 
t Info 
sur or Efi preiet | dans la partie inférieure gauche de I'écran. 


Consulter « 4. Projet » pour plus d'informations. 


Ceci vous permet d'effectuer une authentification de licence. 
Consulter « 5-8-1. Authentification de licence » pour plus d'informations. 


Informations de version 


Ceci vous permet de verifier les informations de version du SSM4. 
Consulter « 5-8-2. Informations de version » pour plus d'informations. 


Aide 


Ceci vous permet de consulter les fichiers d'aide. 
Consulter « 5-8-3. Aide » pour plus d'informations. 
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i) 
“w Remarques 
e Les éléments désignés avec un astérisque « * » peuvent étre sélectionnés depuis l'écran du menu de 
démarrage. 
Ces options sont grisées et ne peuvent pas étre sélectionnées sur d'autres écrans. 
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5-1. Sauvegarder 


Ceci sauvegarde les données affichées par les fonctions de diagnostic. 


@ A partir de al 


, cliquer sur « Fichier » puis sur « Sauvegarder » afin d'afficher I'écran de sauvegarde de 


données. 


Ecran de sauvegarde de données 


“ Enregistrement des donnees 


Nm donees [Data =i 
Systeme Moteur 
Sommaire — Moniteur de donnees 


Jouretheure 2015/04/23 17:14 


Memo 


1 d Sauveg | 4 Annuler 
i v 
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@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur 


l'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 


= 
\n 
9) Remarques 
e «Nom sauvegardé » est grisé ou ne peut pas étre sélectionné lorsque les données sont écrasées (lorsque 
« Sauvegarder » est cliqué lorsque la sauvegarde des données est en cours). 
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5-2. Conversion de données d'échantillonnage en fichiers 
CSV 


Ceci vous permet de sortir en tant que fichiers CSV des données mesurées par le moniteur actif et le test actif. 


il 


@ A partir de ~~), cliquer sur « Fichier » puis sur « Conversion de données d'échantillonnage en fichiers CSV » 


afin d'afficher l'écran de sauvegarde de données. 


Ecran de sauvegarde de données 


= 
Save As Sc 
( Key |B Desktop » ~ | ++ || Search Desktop | 
Organize v New folder BD oy @ 
wr Favorites Libraries 
MB Desktop \ ha System Folder 
ih Downloads 
| Recent Places 
System Folder = 
(@ Libraries r 
= ‘ ® Computer 
=| Documents see «System Folder 
2 Music 
=) Pictures Network 
Fe | Videos L System Folder 
ws, 
1 Computer abc 
File folder 
& 0S (C:) ile folde 
alata 201502231 70717572.csv Ba 
Save as type: [csv file (*.csv) x| 
* Hide Folders 1 Cancel 
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@ Aprés avoir sélectionné l'emplacement de sauvegarde désiré, cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur l'écran de 


sauvegarde de données afin de sauvegarder les données de mesure en tant que fichier CSV et de fermer I'écran. 
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5-3. Sauvegarde de |l’écran des données 


L’écran affiché maintenant peut étre mémorisé comme un fichier BMP ou comme un fichier PNG. 


il 


@ Apartirde “ 


, cliquer sur « Fichier » puis sur « Sauvegarde de |’ écran des données » afin d'afficher I'écran 
de sauvegarde des données. 


Ecran de sauvegarde de données 


SY Enregistrer sous [nes] 
OO} (MI Bureau » =| 6 If Rechercher dans : Bureau | 
Organiser ¥ Nouveau dossier Bry. ® 

WW Favoris 


a Bibliothéques 
B® Bureau Dossier systeme 
=| Emplacements ré 
WB Teléchargements|_ R 
(i Bibliothéques 
. 


= Ordinateur 
*) Documents D 


ossier systeme 


| Images 

a) Musique « Sion 

B& Vidéos Ly Dossier systéme 
° 


1 Ordinateur + 


Nom du fichier; 20160418130536458.bmp| 


Type:: |24-bits bitmap(”.bmp) } 


* Cacher les dossiers 1 Enregistrer Annuler 
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@ Aprés avoir sélectionné l'emplacement de sauvegarde désiré, cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur l'écran de 


sauvegarde de données afin de sauvegarder les données converties au format de fichier sélectionné et fermer 
l'écran. 


@ Vous pouvez sélectionner le format de fichier des données de |’écran devant étre sauvegardées entre les formats 


BMP et PNG en cliquant sur <2> « Sauvegarder comme type » sur l’6cran de sauvegarde des données. 
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5-4. Sortie du SSM4 


Ceci quitte la diagnose et ferme I'écran du SSM4. 


@ A partir de J, cliquer sur « Fichier » puis sur « Quitter » afin d'afficher I'écran de confirmation de sortie. 


Ecran de confirmation de sortie 


Confirmer quitter 


b 


Quitter l'application? 
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@ Cliquer sur <1> « Oui » sur I'écran de confirmation de sortie afin de sortir des diagnoses et de fermer I'écran du 
SSM4. 


WO Remarques 


e Si des données individuelles créées durant des diagnostics n'ont pas été sauvegardées dans un projet, 


I'écran de confirmation de suppression s'affiche. 


Cliquer sur <2> « Non » afin de sauvegarder les données si le projet doit étre sauvegardé. 
Cliquer sur <1> « Oui » afin de supprimer les données si le projet n'est pas nécessaire. 


Ecran de confirmation de suppression 


Confirmation annulation projet 


L 
Informations 
projet 


2% Non 


SMF-00034 


ae 


5-5. Comparaison de données 


Ceci vous permet de comparer des données mesurées par le moniteur actif et le test actif. 


Ecrans sur lesquels des données peuvent étre comparées 


Lire un projet / des 
informations de projet 


Des données individuelles 
n'ont pas été chargées 


Ceci vous permet de sélectionner et de comparer 
deux types quelconques de données individuelles. 
Consulter « 5-5-1. Comparaison de données a 
partir de I'écran du projet » pour plus 
d'informations. 


Des données individuelles ont 
été chargées 


Moniteur de données 


Sans mesurer 


Des données ont été chargées 


Test actif 


Sans mesurer 


Des données ont été chargées 


Ceci vous permet de sélectionner les données 
individuelles du projet a comparer et de comparer 
ces derniéres avec les données affichées. 
Consulter « 11-12. Comparaison de données » 
pour plus d'informations. 
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5-5-1. Comparaison de données a partir de I'écran du projet 


@ Cliquer sur « Comparaison de données » a partir de .——’ sur I'écran de lecture de projets ou |'écran 


d'informations du projet afin d'afficher I'écran de comparaison de données. 


Ecran de sélection du premier type de données pour comparaison. 


Ouvrir & A s de comparaison 1 


Liste des moniteurs de donnees 


2015/05/19 Moniteur de 
19:41:12 donnees 


2015/05/19 Moniteur de 
19:41:12 donnees 
2015/05/19 Moniteur de 
19:41:12 donnees 
2015/05/19 Moniteur de 
19:41:12 donnees 
2015/05/15 Moniteur de 
18:14:07 donnees 


2015/05/14 Moniteur de 
donnees 


Data - 2 


Lire depuis Donnees de gestion de projet 5 


|Nom du projet__|Nom de la...) Nm do... | Marque... Vehicule | Detail du vehicule_|Systeme_|Enregistre__| 


Hani VA/VMB>SSM4_ Moteur Saweies 
2015/05/19 
19:47:23 
2015/05/19 
19:44:37 
2015/05/19 
19:42:50 
2015/05/15 
18:14:22 
2015/05/14 
16:41:40 


Subaru 


Subaru VA/VMB > SSM4_ | Moteur 


Subaru | | VA/VMB > SSM4_| Moteur 


Subaru VA /VMB > SSM4__ | Moteur 
Subaru VA/VMB > SSM4_| Moteur 


Subaru VA/VMB > SSM4_ | Moteur 


SMF-00035 


Présentation de I'écran 


x Annuler 


A |Lire a partir de 


p_ | Liste du moniteur de 
données 


Il s'agit d'un menu déroulant pour sélectionner le projet a charger. 


Ceci affiche une liste de projets stockés dans le dossier particulier et contenant 
des données individuelles comparables (données mesurées a partir du moniteur 
de données). 

Toutes les données individuelles dans le projet s'affichent lorsqu'il existe des 
fichiers de données individuelles multiples pouvant étre comparées dans le 
méme nom de projet. 


c |Mémo du projet 


Dp |Mémo du moniteur de 
données 


Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
sur des projets. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 


Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
sur des données individuelles. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 
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@ Aprés avoir sélectionné des données individuelles dans la liste du moniteur de données <B>, cliquer sur <1> 


« Sélectionner » afin de sélectionner le second type de données pour I'écran de comparaison. 


Sélection du second type de données pour I'écran de comparaison. 


a 


2015/05/19 Moniteur de 
19:41:12 donnees 
2015/05/19 Moniteur de 
19:41:12 donnees 
2015/05/19 Moniteur de 
19:41:12 donnees 
2015/05/19 Moniteur de 
19:41:12 donnees 
2015/05/15 Moniteur de 
18:14:07 donnees 
2015/05/14 Moniteur de 
16:41:13 donnees 


Lire der A 
Lire depuis | Donnees de gestion de projet 


Liste des moniteurs de donnees 


Subaru VA /VMB > SSM4 


Subaru VA/VMB>SSM4 Moteur 


Subaru VA/VMB > SSM4_ | Moteur 


Subaru VA/VMB > SSM4__| Moteur 


Subaru VA/VMB > SSM4_ | Moteur 


Subaru | VA/VMB > SSM4_ | Moteur 


2015/05/19 
19:49:53 
2015/05/19 
19:47:23 
2015/05/19 
19:44:37 
2015/05/19 
19:42:50 
2015/05/15 
18:14:22 
2015/05/14 
16:41:40 


SMF-00036 


Présentation de I'écran 


1 eS Selection x Annuler 


A |Lire a partir de ll s'agit d'un menu déroulant pour sélectionner le projet a charger. 
p_ |Liste du moniteur de Ceci affiche une liste de projets stockés dans le dossier particulier et contenant 
données des données individuelles comparables (données mesurées a partir du moniteur 
de données). 
Toutes les données individuelles dans le projet s'affichent lorsqu'il existe des 
fichiers de données individuelles multiples pouvant étre comparées dans le 
méme nom de projet. 
c |Mémo du projet Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
sur des projets. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 
Dp |Meémo du moniteurde |Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
données sur des données individuelles. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 


270% 


@ Aprés avoir sélectionné des données individuelles dans la liste du moniteur de données <B>, cliquer sur <1> 


« Sélectionner » afin d'afficher l'écran de comparaison de données. 


Ecran de comparaison de données 


100 


s Toutes les donnees 

S Maximum:0 
Minimum:0 

= Moyenne:0 

 Valeur:0 


650.0 
100.0 
60. 


Debitmetre... 
Vitesse du..] O | O 
Angle ouve..| 16 | 16 | % 
Ouverture ...| 0.0 | 0.0 | % 
Sonde A/F ...| 1.00] 1.00 
Avanceal’..| 0.0] 0.0] « 
| |Temp.d'eau} 23 | 23 | <C 


Angle ouve 
Vitesse du 
Debitmetre 
Ouverture 
Avance a |. 


-40.0 


B Temps d’in...| 0.00 | 0.00) ms Donnees comparaison 2 - Regime moteur [rpm 

| |Surv. court..| 0.0 | 0.0) % S 8 & 8S Toutes tes donnees 232 
Surv. longe...| 0.0 | 0.0 | % s teil let 
Calage d'al...| 0.0 | 0.0 | deg = 2 5 g Moyenneo 2s = 
Press. adm...| 101 | 101| kPa = 2 E g Naleuro a 2g 
Sonde O2 ... | 0.0... 0.0... V g23 ass 
WTAngle..| 0 | 0 |deg 
Valeur del'...| 0 0 | deg ° e8s 
WTAngle...| 0 | 0 |deg © = 
Valeur del’..| 0 | O |deg 
06 — . . “ TEMPS [s] ~| Nb graphes| 5 : ~ 
nals refais e ORIsES Schronisme Position du curseur (comparison 1)1/50 (comgon 1)00:00:00.000 (comparison 2)00:00:00.000 

| |Angle cible..| 0 | O |deg 


Velearda, |802|802\ece| | HeeMS <r bpp oP Lb) 
G5] | valeur d'a... | 80.3| 80.3|2CA LO 4 Sr > >> ee 


Valeur d'a... = || | 2A] ~ 
ah iis ||alat A 4 @ =| (ates hs 
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G@ 
WO Remarques 
e Consulter « 16-12. Comparaison de données » pour plus d'informations. 
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5-6. Importation 
Ceci vous permet d'importer des données de projet exportées. 


5-6-1. Importation de données de projet 


@ A partir de ) sur|'écran du menu de démarrage, cliquer sur « Fonction », sur « Importer », puis sur « 


Fichier de Projet » afin d'afficher I'écran de sélection des donnés. 


Ecran de sélection des données 
i Selectio A mport project 


Lire depuis ‘Bureau ‘| 


Liste des projets 


Nom du projet ee a Detail du vehicule 
fabrique 


a WRX / 2015/04/24 
2015/04/24 11:27:15 Subaru pen 16MY > SSM4 netae 


er WRX / 2015/04/24 
2015/04/24 11:11:52 Subaru Levorg 16MY > SSM4 11:17:02 B 


1 (Gf omen | 9G ame 


SMF-00038 


Présentation de I'écran 


A |Lire a partir de ll s'agit d'un menu déroulant pour sélectionner le projet a charger. 


B |Liste de projets Ceci affiche les données de projet stockées dans le dossier a partir duquel les 
données du projet sont chargées. 


c |Mémo Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
sur les données du projet. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 


@ Aprés avoir sélectionné un projet dans la liste de projets <B>, cliquer sur <1> « Importer » afin d'afficher l'écran 


de completion. 


i) 
“w Remarques 
e Vous ne pouvez pas cliquer sur <1> « Importer » tant qu’un projet n’a pas été sélectionné. 
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Ecran de complétion 


Import termine 
LD 


2015/04/24 11:27:15 importe. 


SMF-00039 


@ Cliquer sur <1> « OK » sur I'écran de complétion afin de fermer I'écran. 


@ Lorsqu’un fichier exporté est importé, si l’application contient le méme fichier que celui devant étre importé, la 
boite de dialogue « Confirmer Importer/Ecraser » apparait. 


Boite de dialogue « Confirmer Importer/Ecraser » apparait 


Confirmer |'écrasement de I'import du projet 


i 
Le projet sélectionné existe déja. 
L’écraser? 


1 (fon, % | 


SMF-10027 


@ Cliquer sur <1> « Oui » dans la boite de dialogue « Confirmer Importer/Ecraser » afin de sauvegarder les 
données dans le fichier des projets et fermer I’écran. 


eee 


5-7. Parametres 


5-7-1. Paramétre de langue 


Ceci vous permet de changer la langue d'affichage du SSM4. 


Fit 


@ A partir de 


sur I'écran du menu de démarrage, cliquer sur « Paramétres » puis sur « Paramétre de 
langue » afin d'afficher l'écran des paramétres. 


Ecran des paramétres 


(Selectionner langue 

Changerr langue affichage 
English (English) 
Japanese (AAS) 
French (Francais) 
German (Deutsch) 
Spanish (Espanol) 
Italian (Italiano) 
Russian (as0esenf of laYnZ) 
Chinese (’ t*4) 
Polish (Polski) 


MK venue 


SMF-00040 


@ Sélectionner la langue d'affichage puis cliquer sur <1> « OK » afin de changer la langue d'affichage et de 
fermer I'écran. 


G 
9) Remarques 


e La langue d'affichage change lorsque le paramétre régional est modifié. 
Consulter « 5-7-5. Paramétre régional » pour plus d'informations. 
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5-7-2. Parametre d'unité 


Ceci vous permet de changer I'unité affichée pour chaque élément. 


Ceci vous permet de changer « Unités SI » et « Unités standard Etats-Uniennes » dans des lots. 


~ 


e@ A partir de ll 


sur l'écran du menu de démarrage, cliquer sur « Paramétres » puis sur « Paramétre d'unité » 


afin d'afficher I'écran des paramétres. 


Ecran des paramétres 


i 


Selectionner I'unite A 
Cliquer sur I'unite a utiiser. Cc 
Parmetge lot Unites SI . 1 


Vitesse MPH 

Temperature Fahrenheit 
Pression mmHg i in/H20 
Flux d’ air Ib/min 


x Annuler | 
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Présentation de I'écran 


A | Configuration par lot Ceci affiche le jeu d'unités actuellement sélectionné. 


B Elément Ceci affiche les éléments pour lesquels les unités peuvent étre changées 
manuellement. 


c | Unite Ceci affiche les unités configurables pour chaque élément. 
Les unités actuellement configurées sont affichées en bleu et les unités 
sélectionnables sont affichées en jaune. 


Instructions d'utilisation 


1 — Sélectionner le jeu d'unité depuis « Paramétres de lot » vous permet de 
sélectionner un lot d'unités précédemment configuré dans un jeu d'unités. 

Dés qu'une unité est changée, « Utilisateur personnalisé » est automatiquement 
sélectionné. 


2 Peay Pree | Ceci change I'unité pour l'unité sélectionnée et ferme I'écran. 
| OK 


<1 
<9) Remarques 
e L'unité de « distance » ne peut pas étre changée directement sur l'écran des paramétres. 
Changer d'unité de « Vitesse » synchronise également I'unité de distance (km ou miles). 


e Cliquer sur une valeur de paramétre afin de placer cette valeur en surbrillance jaune. 
Cliquer a nouveau dans la méme zone pour ramener le parameétre a la valeur avant modification. 
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5-7-3. Configuration d'interface 


Ceci vous permet de changer le boitier d'interface utilisé. 


~ 


e A partir de art 


sur l'écran du menu de démarrage, cliquer sur « Paramétres » puis sur « Paramétre de bati 
d'interface » afin d'afficher I'écran des paramétres. 


Ecran des paramétres 


Parametrage interface de communication du vehicule 1 


Interface: DST-i 


te 


‘Q Detail du _| 
parametrage 2 3 id OK »-4 Annuler 
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Instructions d'utilisation 


{ Ceci sélectionne le boitier d'interface utilisé. 
— Les box d’interface qui ne supportent pas la programmation J2534 Pass-Thru, 
| SDI (SUBARU Diagnostic interface/Interface de diagnostique SUBARU), ou HDI 
(HITACHI Diagnostic interface/Interface de diagnostique HITACHI) ne sont pas 
indiquées dans la sélection des box de listes déroulantes pour interface. 


2 Ceci affiche I'écran des paramétres détaillés pour le boitier d'interface 
Detail du sélectionné. 
parametrage Les paramétres détaillés ne sont pas disponibles pour certains boitiers 
d'interface. 
3 Ceci change le boitier d'interface sélectionné et ferme |'écran. 
| OK 


@ Cliquer sur <2> « Parametres détaillés » sur I'écran des paramétres pour afficher I'écran des paramétres 
détaillés. 
Ecran des paramétres détaillés 


DST- Configuration 7 (=n on =<) 


Langues 


[Francais x) 1 
nformation DST 
| 12534 | 32534-1 | 


Nom | 
Application de config. C:¥Program Files¥DST-i¥drivers¥DSTi_ConfigTool.ex | 
Biblio. de fonctions C:¥Program Files¥DST4¥drivers¥DSTIDV32.dll 

Version DLL 02.07 


Version API 04.04 


Protocoles supportés 1S09141,1SO014230,CAN,ISO15765 


Paramétrage de Bluetooth 


Port de communications [- x] Réglage simple | 2 


3 Informations sur la version _ | 


OK Annuler 


SMF-00043 


<7 
<>) Remarques 
e Cette section décrit I'écran des paramétres détaillés du DST-i. 
Présentation de I'écran 


A _|Information sur le DST-i | Ceci affiche diverses informations sur le DST-i. | 


276 


Instructions d'utilisation 


ri = | Ceci vous permet de changer la langue d'affichage pour I'écran des 
parametres détaillés. 
2 ‘ol ; Ceci vous permet de rechercher automatiquement des ports de 
& _ communication (ports COM) compatibles Bluetooth. 
3 Informations surla version _ || Ceci vous permet de verifier la version du logiciel DST-i. 
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5-7-4. Parametre de méthode d'acquisition du NIV 


Ceci vous permet d'activer et de désactiver la fonction pour sélectionner automatiquement les informations du 
véhicule a partir des informations NIV récupérées. 


~ 


e A partir de aft 


sur l'écran du menu de démarrage, cliquer sur « Paramétres » puis sur « Paramétre de 


méthode d'acquisition du NIV » afin d'afficher I'écran des paramétres. 


Ecran des paramétres 


Parametrage acquisition auto NIV 


Selectionner parametrage acquisition auto NIV. 


Pour activer 1 


© Desactiver 2 


3 ‘df oK | x Annuler 
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@ Aprés avoir sélectionné <1> « Activer » ou <2> « Désactiver », cliquer sur <3> « OK » afin d'activer ou 


désactiver la fonction et de fermer |'écran. 


L7B« 


5-7-5. Parametre régional 


Ceci vous permet de changer le paramétre régional. 


A Mise en garde 


Le modeéle des véhicules différent en fonction des régions et des pays. II faut donc régler le pays dans 


lequel le véhicule a été vendu. Si le pays est incorrectement réglé, il se peut que vous ne puissiez pas 
sélectionner le véhicule lors du diagnostic d’un probléme. 


WO Remarques 
e 


La région peut ne pas étre changée selon la destination du logiciel. 


e@ A partir de iil 


sur I'écran du menu de démarrage, cliquer sur « Paramétres » puis sur 
« Paramétre régional » afin d'afficher l'écran des paramétres. 


Ecran des paramétres 


Paramétrage région 


Région 


Europe | r 
pays 


< 
g 
= 
x 
z 


SMF-10018 


Instructions d'utilisation 


1 


T 
Ceci sélectionne le nom de la région. 


SS ——————— s — — ee 
2 Ceci sélectionne le nom du pays. 
A 


Le nom d’un pays n’est pas nécessaire lorsque certaines régions ont été 
sélectionnées. 


3 | Ceci change la région pour la région sélectionnée et ferme |'écran. 
df OK 


“7O< 


5-7-6. Installation de nouvelles applications flash SD 


Ceci vous permet d'installer des applications flash SD pour le DST-i. 


@ A partir de aft! 
nouvelles applications flash SD » afin de démarrer l'outil de mise a jour de la version du logiciel DST-i. 


sur l'écran du menu de démarrage, cliquer sur « Paramétres » puis sur « Installation de 


Suivre les affichages d'écran pour installer l'application. 


Outil de mise a jour de la version du logiciel DST-i 


DST-i Software Update Wizard (Ver.2.04) x3 
To = 
WD) S | —if USB cable 


1.Preparation 
Following the procedure below, prepare for install of the | 
DST: application. 
1) Connect the DST4 to the PC with a USB cable. 
2) Insert the SD card 
3) Tum on the mode switch. 
4) When the opening screen is shown on the DSTi, 
click "Next" 


Mode switch 


SMU-00046 
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5-8. Aide 


5-8-1. Authentification de licence 


Ceci vous permet d'effectuer une authentification de licence. 
e A partir de a) sur I'écran du menu de démarrage, cliquer sur « Aide » puis sur « Authentification de licence 


» afin d'afficher l'écran d'authentification de licence. 


G 
9) Remarques 
e Cette fonction peut ne pas étre utilisable selon la destination du logiciel. 


Ecran d'authentification de licence 


Activation 


ID produit 


Mot de passe produit 


1\f OK 


SMF-00047 


x Annuler 


@ Aprés avoir entré le mot de passe dans « Mot de passe produit », cliquer sur <1> « OK » afin d'effectuer une 


authentification de licence et de fermer I'écran. 
c7 
9 Remarques 


e L'authentification est achevée et I'écran d'authentification de licence n'est pas affichée lors du 
démarrage du SSM4. 


5-8-2. Informations de version 


Ceci vous permet de verifier les informations de version du SSM4. 


Vous pouvez avoir besoin des informations de version lorsque vous demandez des informations a propos du 
logiciel. 


e A partir de alt 


, cliquer sur « Aide » puis sur « Affichage des informations de version » afin d'afficher I'éran 
d'affichage des informations de version. 


Ecran des informations de version 


( SUBARU Select Monitor 4 


SSH) SUBARU Select Monitor 4 Ver.9.2.0 


A 


Copyright (C) 2015 SUBARU CORPORATION 


B 
lf | 


SMF-10019 


Présentation de l'écran 


A |Informations de version | Ceci affiche les informations de version pour le SSM4 installé. 


B |Date de sortie Ceci affiche la date de sortie pour le SSM4 installé. 
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5-8-3. Aide 


Ceci vous permet d'afficher des fichiers d'aide. 


e@ A partir de aft , cliquer sur « Aide » puis sur « Affichage du fichier d'aide » afin d'afficher I'écran d'affichage 


de l'aide. 
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6. Diagnose 


Sélectionner les informations du véhicule sur lequel effectuer des diagnostics de panne pour démarrer des diagnostics. 


6-1. Sélection du véhicule 


Ecran du menu de démarrage 


SUBARU Select Monitor 4 - Demarrer 


Demarrer 


=e es 
Foil Diagnostic 1 


[prea-Sm 
nreg 
be i] antidemarrag, 


Reprogramm 
re 


Gis 
ic [a 


SMF-00049 


@ Cliquer sur <1> « Diagnose » sur l'écran du menu de démarrage pour afficher I'écran de sélection du véhicule 
= 

<9) 

Remarques 

e 


Si la version du microprogramme du DST-i (logiciel d'interface) n'est pas la derniére version disponible, 
I'écran Confirmer mise a jourmicroprogramme apparait. Cliquez sur "OK" pour lancer "DST-i Software 
Update Wizard". Installez le logiciel en procédant conformément aux instructions données sur I'écran. 
L'écran Confirmer la mise a jourmicroprogramme 
(connie mise a jourmicroprogramme 


ry 


Le microprogramme de I|'interface de communication est 
périmé. 


Procéder a mise a jour? 


x Annuler 
SMF-10057 


Ww Remarques 


Le contenu de l'écran de sélection du véhicule différe selon la région sélectionnée dans les paramétres 
régionaux. 
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@ Lorsque « Japon » est sélectionné dans les paramétres régionaux. 


Ecran de sélection du véhicule 


SUBARU Select Monitor 4 - Selection du vehicule A B fo |S |e) 
fates Vehicule specifications Numero d'immatriculation 
Numero chassis Nom region Nmero classe 
election du vehicull i MWe} - 1123456 | = ¥ jog Pas d'inspect 
auto 


Modele concerne Hiragana_ Numero individuel 2 
1234567 1 'Z _ ~||9999 


Dans certains cas, le trait d'union (-) risque de _| Parametrage 
manquer. vehicule 


Informations vehicule 


Vehicule: WRX / Levorg 


Modele: 


Logiciel de diagnostic: 


G& Lire projet aod 
Fil | | @ Retour 


3 of certo 


SMF-00050 


Présentation de I'écran 


A |Spécifications du Saisir le numéro de véhicule et le modéle appliqué du véhicule que vous souhaitez 
véhicule diagnostiquer. 

B |Numéro Saisir le numéro d'immatriculation du véhicule que vous souhaitez diagnostiquer. 
d'immatriculation 

c_|!nformations sur le Saisir le nom et le modéle du véhicule que vous souhaitez diagnostiquer. 
véhicule 


Instructions d'utilisation 


1 Pacaanaiiacn: Selectionné automatiquement sur la base des informations de véhicule chargées a 
ek partir du numero de véhicule saisi et du modéle applique. 
re Rien ne s'affiche si des données ne peuvent pas étre chargées. 
2 Pas d'inspect) Des informations du modéle sont entrée pour le numero d'immatriculation. 
Utiliser ces derniéres si vous ne connaissez pas le numéro d'immatriculation du 
MED véhicule que vous voulez diagnostiquer. 


@ Saisir le numéro du véhicule, le modeéle appliqué et le numéro d'immatriculation du véhicule que vous voulez 
diagnostiquer dans <A> « Spécifications du véhicule » et <B> « Numéro d'immatriculation » sur I'écran de 


sélection du véhicule. 


. 
WO Remarques 
e Des diagnostics peuvent étre effectués sans saisir <A> « Spécifications du véhicule » ni <B> « Numéro 
d'immatriculation ». 
Ceci peut étre saisi sur l'écran de projet durant des diagnostics ou aprés. 
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@ Sélectionner le nom et le modéle du véhicule que vous souhaitez diagnostiquer a partir de <C> « Informations du 


véhicule ». 


= 
(i 
9 Remarques 
e Le modeéle ne peut pas étre sélectionné avant d'avoir sélectionné le nom du véhicule. 
La sélection du modeéle est effacée si le nom de la sélection du véhicule est changée aprés coup. 


e Lorsqu'il existe uniquement un élément a choisir, ce dernier est automatiquement sélectionné. 


@ Aprés avoir sélectionné toutes les informations du véhicule, cliquer sur <3> « Confirmé » afin d'afficher l'écran de 


menu principal. 


- 
\n 
9) Remarques 
e Il n'est pas possible de cliquer sur <3> « Confirmé » avant d'avoir sélectionné toutes les informations du 
véhicule. 


e Si « SSMIIl » est sélectionné comme logiciel de diagnostic, cliquer sur « Confirmé » afin de démarrer « 
Moniteur de sélection III SUBARU ». 


e Sile VIN entré est le méme que celui de l'information véhicule du projet préalablement enregistré, l'écran 
‘Confirmation de projet supplémentaire' s'affiche. 
Cliquer sur « Oui » sur I'écran de confirmation de sauvegarde supplémentaire afin d'afficher l'écran de 
sélection des données et d'ajouter les informations au projet sélectionné. 
Cliquer sur « Non » afin de sauvegarder les informations en tant que nouveau projet. 


Ecran ‘Confirmation de projet supplémentaire' 


Confirmation de projet supplémentaire 

Lb 

Il existe déja des projets enregistrés pour le méme NIV. 
Ajouter enregistrement projet cible? 

(Si "Non", créer nouveau projet.) 


SMF-10066 
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@ Lorsque « Japon » n'est pas sélectionné dans les paramétres régionaux. 


Ecran de sélection du véhicule 


SUBARU Select Monitor 4 - Selection du vehicule LA | (ree) aaa) 


& pms = || Specifications vehicule 
i VIN 


|12345678901234567 


1 | Parametrage 
| vehicule 


Informations vehicule 


Vehicule: WRX / Levorg 


Modele: \16MY 


Logiciel de diagnostic: ssm4 


| Fig Lire projet 


fal a Eth Retour 


Confirm} 


& 


SMF-00051 


Présentation de I'écran 


A |Spécifications du Saisir le NIV du véhicule que vous souhaitez diagnostiquer. 
véhicule Le NIV est automatiquement entré si le paramétre d'acquisition automatique du NIV 
est activé. 


Consulter « 5-7-4. Paramétre de méthode d'acquisition du NIV » pour plus 
d'informations. 


B_ | !nformations sur le Saisir le nom et le modéle du véhicule que vous souhaitez diagnostiquer. 
véhicule 
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Instructions d'utilisation 


1 — Sélectionné automatiquement sur la base des informations de véhicule chargées a 
Parametrage partir du NIV entré. 
vehicule Si les informations du véhicule ne peuvent pas étre lues lorsque le bouton est 


enfoncé, la boite de dialogue d’erreur s’affiche. 


@ Saisir le NIV du véhicule que vous voulez diagnostique dans <A> Spécifications du véhicule sur I'écran des 


spécifications du véhicule. 


o7 
9 Remarques 
e Des diagnostics peuvent étre effectués sans saisir <A> Spécifications du véhicule. 
Ceci peut étre saisi sur l'écran de projet durant des diagnostics ou aprés. 


@ Sélectionner le nom et le modéle du véhicule que vous souhaitez diagnostiquer a partir de <B> Informations du 


véhicule. 


i) 
“~~ Remarques 
e Le modeéle ne peut pas étre sélectionné avant d'avoir sélectionné le nom du véhicule. 
La sélection du modéle est effacée si le nom de la sélection du véhicule est changée aprés coup. 


e Lorsqu'il existe uniquement un élément a choisir, ce dernier est automatiquement sélectionné. 


@ Aprés avoir sélectionné toutes les informations du véhicule, cliquer sur <2> « Confirmé » afin d'afficher l'écran de 


menu principal. 


i) 
“w Remarques 
e \ln'est pas possible de cliquer sur <2> « Confirmé » avant d'avoir sélectionné toutes les informations du 
véhicule. 


e Si « SSMIIl » est sélectionné comme logiciel de diagnose, cliquer sur « Confirmé » afin de démarrer « 
Moniteur de sélection III SUBARU ». 


e Sile VIN entré est le méme que celui de I'information véhicule du projet préalablement enregistré, l'écran 
‘Confirmation de projet supplémentaire' s'affiche. 
Cliquer sur « Oui » sur I'écran de confirmation de sauvegarde supplémentaire afin d'afficher l'écran de 
sélection des données et d'ajouter les informations au projet sélectionné. 
Cliquer sur « Non » afin de sauvegarder les informations en tant que nouveau projet. 


Ecran ‘Confirmation de projet supplémentaire' 


Confirmation de projet supplémentaire 

Lb 

Il existe déja des projets enregistrés pour le méme NIV. 
Ajouter enregistrement projet cible? 

(Si "Non", créer nouveau projet.) 


SMF-10066 


re 


Ecran du menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal 


Menu principal 


ep Tous les DTC 


WS Choque 
ei 
RY svat 


Plusieurs 
systemes 


6 


Informations 


FO y 


projet 


¢, Retour 


SMF-00052 


Instructions d'utilisation 


tah 
| 


| Sn Tous les DTC 
Pai 


4 


{Inspection de tous les codes d'anomalie} 

Ceci affiche I'état de détection de panne du module de commande dans tous les 
systémes de contréle et les codes d'anomalie représentant les détails de la panne. 
Consulter « 7. Inspection de tous les codes d'anomalie » pour plus d'informations. 


{Inspection d'un systéme individuel} 

Ceci vous permet de sélectionner des systémes individuels a partir des systemes 
de contréle compatible avec SSM4 et d'afficher les données d'entrée et de sortie 
dans les/des modules de contrdle ainsi que des informations telles que les codes 
d'anomalie stockés. 

Ceci vous permet de supprimer des codes d'anomalie stockés dans le module de 
contréle, d'effectuer des inspections tout en entrainant manuellement I'actionneur, 
et de configurer les paramétres du module de contréle. 

Consulter « 8. Inspection d'un systéme individuel » pour plus d'informations. 


Plusieurs 


systemes 


7 


{Inspection d'un systéme multiple} 

Ceci vous permet de mesurer des données de contréle ainsi que des données 
d'entrée et de sortie dans les/des modules de contréle d'un systéme de contréle 
multiple compatible avec SSM4 simultanément. 

Consulter « 15. Inspection d'un systeme multiple » pour plus d'informations. 


{Mesures analogiques simultanées} 

Ceci vous permet de mesurer des données analogiques et des données de sortie 
dans le/du module de contréle simultanément en utilisant une sonde d'oscilloscope. 
Consulter « 19. Mesures analogiques simultanées » pour plus d'informations. 


11 
5 =z = _— 7 
| ea Conle bus 
of} CAN 
6 


EE Informations | 
E10 projet 


{Inspection de bus CAN} 

Ceci vous permet de vérifier le dispositif de regulation numérique du moteur 
connecté au bus CAN ainsi que de vérifier l'état de communication de chaque 
systéme. 

Consulter « 21. Inspection de bus CAN » pour plus d'informations. 


{Analyse de projets} 

Ceci vous permet de gérer et d'analyser des données de projet de diagnostics 
précédents. 

Les projets sont des enregistrements de diagnostic contenant des données 
sauvegardées et des informations sur le véhicule diagnostiqué antérieurement. 
Consulter « 4. Projet » pour plus d'informations. 
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7. Inspection de tous les codes d'anomalie 


Ceci affiche I'état de détection de panne du module de commande dans tous les systémes de contrdle pris en charge 
par le SSM4 ainsi que les codes d'anomalie stockés. 


Effectuer cette inspection lorsque vous ne pouvez pas identifier le systeme de contrdle qui pose probléme. Utiliser le 
code d'anomalie affiché pour diagnostiquer la panne. 


A Mise en garde 


e Si le véhicule dispose d'un régulateur de vitesse, actionner le commutateur du régulateur de vitesse avant 
d'effectuer cette inspection. 


e Si le véhicule dispose de phares automatiques ou d'essuie-glaces automatiques, tourner le commutateur des 


phares dans une position quelconque autre que AUTO avant d'effectuer cette inspection. 


7-1. Affichage de tous les codes d'anomalie 


Ceci affiche l'état de détection de panne du module de commande dans tous les systémes de contréle et les codes 
d'anomalie représentant les détails de la panne. 


Ecran du menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal 


Menu principal 


ey Tous les DTC 


| 
Vial Chi 
(reel 


iy 


SF Conle bus 
fF) CAN 


=] Informations 


FID. proj 


am) | Oi 


SMF-00053 
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@ Cliquer sur <1> « Tous les codes d'anomalie » sur I'écran du menu principal pour afficher I'écran de confirmation 


d'exécution. 


Ecran de confirmation d'exécution 


Tous les codes d'anomalie 


b 


Ce menu permet de verifier tous les codes d'anomalie systeme. 


Ce processus d'affichage peut demander quelques secondes 
ou quelques minutes selon le nombre de systemes. 


Demarrer processus de lecture? 


SMF-00054 


@ Cliquer sur <1> « Oui » sur I'écran de confirmation d'exécution.afin de commencer a lire les codes d'anomalie. 


@ Lorsque tous les DTC de tous les systémes ont été lus, l’écran de sauver succés s’affiche. 


Ecran de sauver succés 


sauver succes 
| 


WD 
i) 

The data has been saved.(DTC) 
Saved data name: Data - 1 


SMF-00211 


@ Cliquer sur « OK » sur |’écran de sauvesuccés pour afficher l’écran d’affichage de tous les DTC. 


- 
(a 
9) Remarques 
e Les résultats sont automatiquement sauvegardés. 
e Cliquer sur « Stop » en cours de lecture des codes d'anomalie afin d'arréter le processus de lecture. 
Une fois stoppé, les codes d'anomalie qui étaient lus a partir des systemes sont affichés sur I'écran 


d'affichage de tous les codes d'anomalie. Un état « Non effectué » s'affiche pour les systemes qui nont pas 
encore été lus. 
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Ecran d'affichage de tous les codes d'anomalie 


SUBARU Select Monitor 4 - Tous les codes d'anomalie ||) [aaa) 


Commun 
Menu principal 


+S) Tous les DTC 
i M  Chaque 
Me) systeme 


ra) Bian may) «= Actuel Parametre 977100 || Commun 
if 


systemes 


Commun 


aur Conle bus 
CAN 


Actuel i = 653300 || Commun 


& 11.36V 


a Informations 
FIO projet f Systeme 


| |B) : . = 2 es) Tout 


SMF-10036 


Présentation de l'écran 


A |Systéme Ceci affiche le nom du systéme. 

Cliquer sur l'affichage du nom du systéme afin d'afficher l'écran d'affichage du code 
d'anomalie pour ce systéme ou I'écran de sélection de fonction. 

Les noms de systéme cliquables sont affichés en utilisant des caractéres bleus qui 
sont soulignés. 


B Etat Ceci affiche l'état du code d'anomalie. 
Consulter le tableau suivant sur les types d'état. 


c |Code Ceci affiche le code d'anomalie. 

Les systemes avec des codes détaillés a la fin du code d'anomalie sont affichés en 
tant que tels. 

Cliquer sur l’affichage du code d’anomalie afin de démarrer la liaison manuelle a 
l'affichage du code d’anomalie. 


p |Description et Ceci affiche le nom du code d'anomalie. 
emplacement du 
probleme 

— |Compteur de Ceci affiche le compteur de déclenchements. 
déclenchements 

F | Temps écoulé depuis Ceci affiche la durée écoulée aprés IG ON. 
que l'allumage est L'unité est affichée en millisecondes (ms). 
activé 

G |Groupe Ceci affiche « Partagé » ou « Indépendant ». 


« Partagé » est un compteur de données récupérées depuis l'unité élémentaire 
d'information. « Indépendant » est un compteur indépendant dans le dispositif de 
régulation numérique du moteur. 


H_|!nformations courantes | Ceci affiche la durée actuelle pour le compteur de déclenchements et le temps 
écoulé depuis que l'allumage est activé. 


| |Compteur IG Ceci affiche quand le DTC a été conservé en utilisant le numéro des durées IG ON. 


<9) ba iah ie 


Les colonnes peuvent étre élargies en faisant glisser la bordure de la cellule de l’en-téte de chaque 
colonne. 


e La largeur de la colonne peut automatiquement correspondre a la chaine de texte la plus longue de la 
colonne en double-cliquant sur la bordure de la cellule de l’en-téte de chaque colonne. 
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Types d'état 


Courant Historique Un historique avant Deux historiques avant 
Trois historiques avant En att. Pas de code d'anomalie Pas de communication 
Non exécuté Pas de fonction 


D 
“wr Remarques 
e Avec les systémes pour lesquels il n'est pas possible d'afficher le diagnostic, le statut est indiqué par "Pas 
de fonction". 


Instructions d'utilisation 


ri Les codes d'anomalie sont relus a partir des systeme en mesure de communiquer. 

Les codes d'anomalie sont relus a partir de tous les systémes s'il y avait une panne 

de communication lors de la premiére tentative de lire tous les codes d'anomalie. 

a Si la communication a réussi méme pour un seul systéme lors de la premiére 

SP Bacauisit tentative de lire tous les codes d'anomalie, alors les codes d'anomalie sont lus 
uniquement a partir des systemes en mesure de communiquer durant la tentative 

initiale. 

Le DTC du systéme qui n’a pas pu communiquer la premiére fois n’exécute pas la 

lecture. 

Le statut affiche « non exécuté ». 


d'anomalie. 


2 4 ie, Vider | Ceci supprime les codes d'anomalie de tous les systémes et relit tous les codes 
Consulter « 7-4. Effacement de la mémoire » pour plus d'informations. 


memoiré 


Ceci filtre l'affichage des codes d'anomalie des systémes sélectionnés. 


4 Al Afficher les données dans |’ordre ascendant. 
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7-2. Sauvegarde de données 


| 
@ Cliquer sur A dans la zone d'affichage de menu afin d'afficher I'écran de sauvegarde de données. 


Ecran de sauvegarde de données 


Enregistrement des donnees 


Nm donees [Data =2 
Systeme Tous les systemes 
Sommaire — Tous les codes d'anomalie 


Jouretheure 2015/04/24 17:08 


Memo 


VG sexes | oe 


SMF-00056 


@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur 


l'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 
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7-3. Affichage d'un systeme individuel 


@ Cliquer sur la zone d'affichage de nom de systéme afin d'afficher I'écran de confirmation de transition d'écran. 
Ecran de confirmation de transition d'écran 
Fous les codes d'anomalie 

Db 


Passer a l'ecran diagnostic de chaque systeme. 
OK? 


SMF-00057 


@ Ciiquer sur <1> « OK » sur I'écaran de confirmation de transition d'écran afin d'afficher l'écran de sauver succés. 
Ecran de sauver succes 


sauver succes 
° 


The data has been saved.(DTC & FFD) 
Saved data name: Data - 3 


SMF-00217 


@ Ciiquer sur <1> « OK » sur I'écara de sauver succés afin d'afficher I'écran d'affichage de DTC du systeme 
particulier. 


WO Remarques 


e Les résultats sont automatiquement sauvegardés. 


Si I'écran de sélection de fonction s'affiche, ceci signifie qu'il n'existe pas de fonction de code d'anomalie 
dans le systéme sélectionné. 
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Ecran d'affichage du code d'anomalie pour des systémes individuels 


Description & position... Compte ...| Compte ..._ Groupe | 
| 00404 | 388700 | Actif_| 


Actuel Defaut circuit detect. de ... Commun 


Circuit capteur de debit ... Commun 
Circuit du syst. de refroi... 
Donnees techniques du ... 


i 
YQ Remarques 
e Consulter « 9-1. Affichage de code d'anomalie » pour plus d'informations. 
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7-4. Effacement de la mémoire 


@ Cliquer sur <2> « Effacement de la mémoire » sur I'écran d'affichage de tous les codes d'anomalie afin d'afficher 


I'écran de confirmation de suppression. 


Ecran de confirmation de suppression 


Effacer la memoire 


b 


Effacer code diagnostic. 


Avant d'effacer le code de diagnostic, verifier que le motreur 
et le contact sont coupes ou la cle enlevee. 

Dans le systeme suivant, certaines donnees doivent etre = 
effacees en plus du DTC. 


Moteur 


Direction assistee 
EyeSight 


SMF-00059 


Effectuer cette tache conformément aux messages affichés dans l'écran de confirmation de suppression. 
Cliquer sur <1> « Oui » afin de commencer a supprimer les codes d'anomalie. 
Une fois les codes d'anomalie supprimés, I'écran de confirmation de réacquisition s'affiche. 


Ww Important 


e Avant de supprimer les codes de probleme, s'assurer que le moteur n'est pas en marche et que 
l'interrupteur du démarreur (clé de contact) est activé. 


e Avant de supprimer les codes de probleme, s'assurer que la suppression de tous les codes de probleme 
dans tous les systémes affichés ne causera aucun probleme. Les codes supprimés ne peuvent pas étre 
restaurés. 


o7 
<9) Remarques 


e Cliquer sur « Stop » durant le processus de suppression pour stopper ce processus. 
Les codes supprimés avant de stopper le processus ne peuvent pas étre restaurés. 


Ecran de confirmation de réacquisition 


Vider entierement memoire 


i 


DTC de tous les systemes effaces. 


1. Couper le contact ou enlever la cle. 
2. Attendre 30 secondes*. 

3. Mettre le contact ou engager la cle. 
4. Cliquer sur OK. 


Cliquer sur OK pour redemarrer automatiquement la lecture 
de tous les DTC. 


#kCdalAn lar muctamar cals nat damandar iniccutaninan miniuita 


1 (Zoe 


SMF-00060 
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Effectuer cette tache conformément aux messages affichés dans I'écran de confirmation de réacquisition. 
Cliquer sur <1> « OK » pour afficher l'écran de confirmation d'exécution. 


Ecran de confirmation d'exécution 


Tous les codes d'anomalie 


Lb 
Ce menu permet de verifier le code d'anomalie du systeme de 
communication possible. 


Ce processus d’affichage peut demander quelques secondes 
ou quelques minutes selon le nombre de systemes. 


Demarrer processus de lecture? 


SMF-00061 


@ Cliquer sur <1> « Oui » sur I'écran de confirmation d'exécution.afin de commencer a relire les codes d'anomalie. 


<O7 = 


7-5. Chargement de données 


@ Cliquer sur « Informations du projet » dans la zone d’affichage de menu afin d’afficher l’écran du projet durant la 


diagnose. 


Ecran du projet 


Menu principal 


Projet 


Nom du projet: 2015/04/24 17:19:03 ej 2015/04/24 17:19:03 


Heure debut: 2015/04/24 17:19:03 


Heure fin: - 


Remarques sur le diagnostic (imprime) 


Informations vehicule 


N° chassis: [| = i 


N° enregist.: 


diagnostic 


WRX / Levorg 
16MY 


SSM4 


SMF-00062 


@ Double-cliquer sur le fichier de données individuelles désiré de tous les codes d'anomalie dans la liste des fichiers 


de données individuelles sur l'écran de projet, ou sélectionner les données désirées et cliquer sur <1> « Ouvrir » 


Liste des donnees individuelles: 


offi Diagnostic du vehicule 
{J Tous les codes d'anomalie 
Data 


Donnees individuelles 


Nom des donnees: |Data - 1 


Date de saisie: 2015/04/24 17:21:13 


Memo: 


1 


2) P| Fa 


afin d'afficher l'écran de chargement de données. 


(a) 
Remarques 


e Pour les données sauvegardées automatiquement en vérifiant les codes de diagnose ou autre, « 


Sauvegarde automatique » est affiché dans les champs du mémo. 


Ecran de chargement de données 


Menu principal 


5; Tous les DTC 
Fy ous 


‘Chaque 
F systeme 
ij_systemes 


Mesure 
simulta 


Informations 


Ei 


SMF-00063 


Detectio... 


‘Communication 
Pompe a ...| aaa 


Direction... Epes 


‘Communication 
impossit 


Climatise... 


Teledeve... 
Eyesight 
Lumieres... (Gases 


Actuel 


5 ‘Communi 
Transmis.. 
Different... peg 
Comman... 


Moniteur...| sist) 


‘Communication 
Comman.. 


‘Communication 
impossil 


ible 


Description... 


Defaut circu... 


Circuit capt... 


Parametre 


Collationne... 


ee ee a: 


Commun 


Commun 


977100 | Commun 


653300 | Commun 
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“~ Remarques 
e Consulter « 7-1. Affichage de tous les codes d'anomalie » pour plus d'informations. 


e Vous ne pouvez pas cliquer sur l'affichage du nom du systéme afin d'afficher I'écran d'affichage du code 
d'anomalie pour ce systéme a partir de l'écran de chargement de données. 


e Vous ne pouvez pas cliquer sur <1> « Réacquisition » et sur <2> « Effacement de la mémoire » a partir de 
I'écran de chargement de donnés. 
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8. Inspection d'un systeme individuel 


Ceci vous permet de sélectionner des systémes individuels a partir des systemes de contrdle compatible avec SSM4 et 
d'afficher les données d'entrée et de sortie dans les/des modules de contréle ainsi que des informations telles que les 
codes d'anomalie stockés. 


Ceci vous permet de supprimer des codes d'anomalie stockés dans le module de contréle, d'effectuer des inspections 
tout en entrainant manuellement I'actionneur, et de configurer les paramétres du module de contréle. 


8-1. Sélection de systeme 


Ecran du menu principal 


Menu principal 


S Tous les DTC 


Chaque 
MF) systeme 


Es pees 


SMF-00064 


@ Cliquer sur <1> « Chaque systéme » sur I'écran du menu principal pour afficher I'écran de sélection de systéme. 


Ecran de sélection de systeme 


Liste des systemes 
Transmission 
Differentiel central a regulation par le conducte |Commande des freins 
Moniteur de pression des pneus Commande de carrosserie 
Detection d’occupant Capteur d'impact 


Airbag Pompe a vide de frein 
Climatiseur Direction assistee 
Teledeverrouillage avec demarreur a bouton-po} EyeSight 
Lumieres et essui-glace automatiques Combine d'instruments 
Affichage multifonction Marche Arret Auto 
Projecteur / Antibrouillard Detection de vehicule a I'arriere Subaru (G) 
Detection de vehicule a l'arriere Subaru (D) Memoire de siege electrique 


m 


Detail 


SMF-00065 


@ Double-cliquer sur le systeme que vous voulez diagnostiquer dans la liste de systémes sur l'écran de sélection de 


systéme ou le sélectionner en cliquant sur <1> « Entrée » afin d'afficher I'écran de sélection de fonction. 
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9. Code d'anomalie 


Ceci vous permet de veérifier les codes d'anomalie stockés dans des modules de contrdle. 


9-1. Affichage de code d'anomalie 


Ecran de sélection de fonction 


_ 


EB ois 
FL) 


SMF-00066 


@ Cliquez sur <1> «DTC» sur I’écran de sélection des fonctions pour démarrer la lecture des DTC. 


@ Lorsque la lecture des DTC du systéme a été effectuée, |l'écran de sauver succés s’affiche. 
Ecran de sauver succés 


The data has been saved.(DTC) 
Saved data name: Data - 1 


SMF-00211 


@® Cliquez sur <1> «OK» sur l’6cran de sauver succés pour afficher |’écran d‘affichage de DTC. 


Gl 
<9) Remarques 


Les résultats sont automatiquement sauvegardés. 
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Ecran d'affichage de code d'anomalie 


: oteur q a ——e 
A 6 71 
aia 2 5 Groupe 


Estampille temporelle 


| 00001 | 1368000] actif _| 


a Defaut circuit detect. de ..| 00401 500 Commun 
Segue Circuit capteur de debit ...| 00401 1500 Commun 
; Circuit du syst. de refroi... 
aan Donnees techniques du ... 
Annulation 
F2 code 
ie Moniteur de 
Fi données 
St rt 
EB pioiet ie a vee |) statut 


= + 
de EA) NO Be 545 | 8 —) 


SMEF-10035 


Présentation de l'écran 


A |Etat Ceci affiche l'état du code d'anomalie. 
Consulter le tableau suivant sur les types d'état. 


B | Code Ceci affiche le code d'anomalie. 

Les systemes avec des codes détaillés a la fin du code d'anomalie sont affichés en 
tant que tels. 

Cliquer sur l’affichage du code d’anomalie afin de démarrer la liaison manuelle a 
l'affichage du code d’anomalie. 


c |Description et Ceci affiche le nom du code d'anomalie. 
emplacement du 
probleme 

Dp |Compteur de Ceci affiche le compteur de déclenchements. 
déclenchements 

E | Temps écoulé depuis Ceci affiche le temps écoulé depuis que I'allumage est active. 
que l'allumage est L'unité est affichée en millisecondes (ms). 
activé 

F | Groupe Ceci affiche « Partagé » ou « Indépendant ». 


« Partagé » est un compteur de données récupérées depuis l'unité élementaire 
d'information. « Indépendant » est un compteur indépendant dans le dispositif de 
régulation numérique du moteur. 


G |!nformations courantes | Ceci affiche la durée actuelle pour le compteur de déclenchements et le temps 
écoulé depuis que l'allumage est activé. 


}_|Données d'images L'existence de données d'images figées est affichée avec des boutons. 


figées ee) 
Les codes d'anomalie affichés avec le symbole contiennent des 
données d'images figées. 


1) 
Les codes d'anomalie affichés avec le symbole | GS | contiennent des 


données d'images figées en séries chronologiques. 


7 
( a) 
“vw Remarques 

e Lacolonne affichée varie en fonction du systéme sélectionné. 


e Les colonnes peuvent étre élargies en faisant glisser la bordure de la cellule de |’en-téte de chaque 
colonne. 


e La largeur de la colonne peut automatiquement correspondre a la chaine de texte la plus longue de la 
colonne en double-cliquant sur la bordure de la cellule de l’en-téte de chaque colonne. 
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Types d'état 


Courant 


Plus récent 


Historique 


Un historique avant 


Deux historiques avant 


Trois historiques avant 


En att. 


Pas de code d'anomalie 


Instructions d'utilisation 


‘| L@ 
2 co» 


Ceci affiche des données d'images figées. 


Ceci affiche des données d'images figées en séries chronologiques. 


3 ode de 
ponibill 


Ceci ouvre |'écran d'affichage du code de disponibilité. 
Ceci est cliquable uniquement lorsque la fonction de code de disponibilité est prise 
en charge. 


Ceci supprime tous les codes d'anomalie affichés ainsi que les données d'images 


4 - 
y abel figées puis relit les codes d'anomalie. 
———— Consulter « 9-3. Effacement de la mémoire » pour plus d'informations. 
5 Ceci filtre l'affichage des codes d'anomalie des états sélectionnés. 
¥ Annuler les conditions de la recherche. 
= Actif : ceci restreint les codes de diagnose avec le statut « Actif » et les affiche. 
Historique : ceci restreint les codes de diagnose sans le statut « Actif » et les 
affiche. 
6 Al Afficher les données dans |’ordre ascendant. 
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9-1-1. Affichage de données d'images figées 


@ Cliquer sur le symbole <1> | @ | sur l'affichage du code d'anomalie afin d'ouvrir I'écran d'affichage 


des données d'images figées. 


Ecran d'affichage des données d'images figées 


SUBARU Select Monitor 4 - Donnees d'image figee - Moteur A [oc |[-- fae] 
|< | 
projet en cours Ac 
~dediggnoeer || 
GFR Vehicule 
WRX / Levorg 
Regime moteur 
Ps] Cible ; : 
HO) Creque Debitmetre d'air 
3 = _ || |Vitesse du vehicule 
PA sytem Angle ouvert. papillon 


Avance a l'allumage #1 
Temp. d'eau 

Surv. court d’ess. gr. 1 
Surv. longe d'ess. gr. 1 


Annulation 


MCE code 


Moniteur de 
3 donnees 


Press. admission abs. 

Sonde O2 #12 

VVT Angle a l'avance R 

Valeur de I'angle cible de l'avance de VVT D 
VVT Angle a l'avance L 

Valeur de l'angle cible de l'avance de VVT G 
Angle retard VVT ech dr. 

Angle cible du retard de VVT echap. D 
Angle retard VVT ech gch 

Angle cible du retard de VVT echap. G 


ia Utilitaire 


Personnalisez 


| Info | 
f10__projet 


ap  |l@@~2 3 1 : 


SMF-00068 


Présentation de I'écran 


A |Code d'anomalie Ceci affiche des informations du code d'anomalie telles que le code, I'état, la 
description et la zone posant probleme. 


B Elément Ceci affiche le nom de signal pour des données d'images figées. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton 
droit sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » 
ou « Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


c |Détection Ceci affiche la valeur des signaux au moment ou le code d'anomalie a été 
détecté. 
p | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 
-_ 
W 
Remarques 
e Les colonnes peuvent étre élargies en faisant glisser la bordure de la cellule de |’en-téte de chaque 
colonne. 


e La largeur de la colonne peut automatiquement correspondre a la chaine de texte la plus longue de la 
colonne en double-cliquant sur la bordure de la cellule de l’en-téte de chaque colonne. 


Instructions d'utilisation 


— Ceci raméne l'ordre d'affichage de signal aux paramétres par défaut. 
an | Les paramétres par défaut sont l'ordre dans lequel les codes ont été acquis. 


Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de code d'anomalie. 
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9-1-2. Affichage de données d'images figées en séries 
chronologiques 


ja? 
@ Cliquer sur le symbole <2> | ee | sur l'affichage de code d'anomalie afin d'ouvrir I'écran d'affichage 


des données d'images figées en séries chronologiques. 


Ecran d'affichage des données d'images figées en séries chronologiques 


SUBARU Select Monitor 4 - Donnees d'image figee - Moteur A 


Item Choix 
Regime moteur 
Debitmetre d'air 
Vitesse du vehicule 
Angle ouvert. papillon 
Avance a I'allumage #1 
Temp. d'eau 
Surv. court d’ess. gr. 1 
Surv. longe d'ess. gr. 1 
Press. admission abs. 
Sonde O2 #12 
VT Angle a l'avance R 
Valeur de l'angle cible de I'avance de ... 
VT Angle a Il'avance L 
Valeur de l'angle cible de l'avance de ... 
Angle retard VVT ech dr. 
Angle cible du retard de VVT echap. D 
Angle retard VVT ech gch 
Bs Angle cible du retard de VVT echap. G 
FIO projet Tae 
Fil B KK & Retour 


SMF-00069 


Kea pTc 
Annulation 
MORI seode 
Moniteur de 
3 donnees 


Test actif 


Be Utilitaire 


Présentation de I'écran 


A |Code d'anomalie Ceci affiche des informations du code d'anomalie telles que le code, I'état, la 
description et la zone posant probleme. 


B Elément Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton 
droit sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » 
ou « Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 

Jusqu'a cing paramétres de données incluant la pré-détection, la détection et la 
post-détection peuvent étre affichés sur un écran. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 

Dp |*Précédent Ceci affiche la valeur des signaux avant le moment ou le code d'anomalie a été 
détecté. 
Le timing selon lequel ceci est stocké n'est ni constant ni prédéterminé. 

E |Détection Ceci affiche la valeur des signaux au moment ou le code d'anomalie a été 
détecté. 

F |*Suivant Ceci affiche la valeur des signaux apres le moment ou le code d'anomalie a été 
détecté. 


Le timing selon lequel ceci est stocké n'est ni constant ni prédéterminé. 


i) 
“we Remarques 
e Les colonnes peuvent étre élargies en faisant glisser la bordure de la cellule de l’en-téte de chaque 
colonne. 


e La largeur de la colonne peut automatiquement correspondre a la chaine de texte la plus longue de la 
colonne en double-cliquant sur la bordure de la cellule de l’en-téte de chaque colonne. 
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Instructions d'utilisation 


Ceci raméne l'ordre d'affichage de signal aux paramétres par défaut. 


1 = z 
a7 | Les paramétres par défaut sont l'ordre dans lequel les codes ont été acquis. 


Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de code d'anomalie. 


2 
Retour 


- 106 - 


9-1-3. Affichage du code de disponibilité 


@ Cliquer sur <3> « Code de disponibilité » sur I'écran d'affichage du code d'anomalie afin d'ouvrir l'écran 


d'affichage de code de disponibilité. 


Ecran d'affichage de code de disponibilité 


Description & position du probleme 


Detonation ratés aléatoire 


Détection de ratée 1 éme Cylindre 


rennet P0302 Détection de ratée 2 éme Cylindre 


Détection de ratée 3 éme Cylindre 

Détection de ratée 4 éme Cylindre 

Défaut du systéme capteur de vilebrequin A 

Défaut du systéme vitesse du véhicule 

Temp. du moteur insuffisante pour activer le circ. de réglage 

: P0462 Circuit de jauge d'essence signal d'entrée bas 

P0851 Circuit d'entrée du contact de stationnement/point mort bas 
Circuit d'entrée du contact de stationnement/point mort haut 
Defaut du circuit n1 de soupape sol. EGR (Entrée bas niveau) 
Defaut du circuit n1 de soupape sol. EGR (Entrée haut niveau) 
Defaut du circuit n2 de soupape sol. EGR (Entrée bas niveau) 
Defaut du circuit n2 de soupape sol. EGR (Entrée haut niveau) 


Defaut du circuit n3 de soupape sol. EGR (Entrée bas niveau 


Sél. Code - of 


SMF-10038 


Présentation de I'écran 


Sa a | 


A Etat Ceci affiche l'état du code d'anomalie. 
L'état de tous les codes sur I'écran d'affichage de code de disponibilité est 
« Disponibilité ». 


B | Code Ceci affiche le code d'anomalie. 
Les systémes avec des codes détaillés a la fin du code d'anomalie sont affichés 
en tant que tels. 


c |Description et Ceci affiche le nom du code d'anomalie. 
emplacement du 
probleme 


Gi 
<Y) Remarques 
e 


Les colonnes peuvent étre élargies en faisant glisser la bordure de la cellule de l’en-téte de chaque 
colonne. 


e La largeur de la colonne peut automatiquement correspondre a la chaine de texte la plus longue de la 
colonne en double-cliquant sur la bordure de la cellule de l’en-téte de chaque colonne. 
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Instructions d'utilisation 


1 PY ==) Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de code d'anomalie. 
& Retour 
2 A| Afficher les données dans |’ordre ascendant. 
3 - Démarrer mise a jour auto code disponibilité 
2TBeéemarra 
~— 
fe 
3 = Arréter mise a jour auto code disponibilité 
(&) Arrét 
4 Ne pas entrer dans cette colonne les mots clés pour affiner le code de 
diagnostic. 
Saisissez unn code de diagnostic arbitraire ou un code de diagnostic qui a été 
Sél. Code saisi avant l'affichage du menu de défilement et cliquez sur 2. Le code de 
diagnostic affiné s'affiche. 
Inversement, cliquez sur & pour quitter l'affichage du code de disagnostic 
affiné. 


<7 
<9) Remarques 


e Affichage du Code de disponibilité BRZ. 
Veuillez cliquer sur « Support d’opération » de I’écran de sélection des fonctions. Puis, veuillez 
sélectionner les « Codes de disponibilité » de l’écran de Support d’opération. 
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9-1-4. 


Liaison sur demande de Il’affichage du code d’anomalie 


La Liaison sur demande de I’affichage du code d’anomalie résulte de la fusion dans un ordinateur PC de SSM4 et 
du Manuel d'entretien. Lorsqu’une version hybride du Manuel d’entretien compatible avec la Liaison sur demande 
de l’affichage du code d’anomalie est installée sur un ordinateur PC dans lequel SSM4 est également installé, la 
page correspondante du diagnostic dans le Manuel d'entretien peut étre trouvée par simple opération depuis les 
codes de diagnose détectés par « Code(s) de Diagnostic » du SSM4. La Liaison sur demande de l’affichage du 
code d’anomalie garantit une meilleure efficacité en réduisant le temps nécessaire a la recherche du manuel 
correspondant. 


ey) Remarques 
e 


Le lien Manuel DTC selectionne automatiquement le manuel de service du vehicule selectionne sur 
l'ecran de selection du vehicule depuis le PC et affiche la page de depannage correspondante.Le lien 
Manuel DTC selectionne automatiquement le manuel de service du vehicule selectionne sur l’ecran de 
selection du vehicule depuis le PC et affiche la page de depannage correspondante. 


Cette fonction risque de ne pas étre valide avec certains modeéles de véhicules. 


La fonction Liaison sur demande de l’affichage du code d’anomalie peut étre utilisée dans le « Code 
de diagnostic » de chaque systéme. 


Le logiciel suivant est nécessaire a l'utilisation de la Liaison sur demande de l’affichage du code 
d’anomalie et doit étre installé a l'avance. 

Internet Explorer 5.5 ou plus recent (9.0 ou ultérieur recommandé) 

Google Chrome 

Adobe Acrobat Reader 4.0 ou plus recent. 


Veuillez installer le Manuel d’entretien a l’avance pour chaque modeéle devant étre diagnostiqué avec 
la fonction Liaison sur demande de l’affichage du code d’anomalie. Pour la méthode d’installation, se 
référer au Manuel d’installation en cliquant sur « Voir le Manuel d’installation » dans le menu affiché au 
moment de l’installation de la version hybride du Manuel d’entretien. Au moment de l’installation, 
installer en premier l’application SSM4 PC, puis le Manuel d’entretien. Lorsque l’application SSM4 PC 
n’ apas été installée, le Manuel d’entretien ne peut pas étre installé. 


@ Afficher l'écran du résultat des contréles du DTC. (L'exemple donné ici est celui du contréle du DTC du 


moteur.) 
BW) SUBARU Select Monitor 4 - DTC - Moteur ese | 
te es | Statut | Code Description & position du probléme 
ae Actuel P0102 | Circuit capteur de débit d'air (Bas niveau) 
WRX / Levorg P0123 | Circuit détecteur de position de papillon A (entrée haut niveau) 
D) cea P0328 |Defaut du circuit détecteur n°1 cognement (Entrée haut niveau) 
ee P0118 | Circuit du syst. de refroidisse- ment moteur sig. d'entrée haut 
P0183 | Circuit du de senseur de temp. d’ess. A sig. d'entrée haut 
P0113 | Défaut circuit détect. de temp. air d'admission (haut niv.) 
P0108 | Circuit du senseur press absolue d'adm. sig. d'entrée haut 
P1572 | Circuit IMM interrompu (EXEPT.) 
) Sorwistion P0223 | Circuit détecteur de position de papillon B (entrée haut niveau) 
P2122 | Détecteur de position accélérat. D (entrée bas niveau) 
P2127 | Détecteur de position accélérat. E (entrée bas niveau) 
P2011 ‘| Defaut du circuit 2 soupape de basculement (Ouvert) 
P2008 |Defaut du circuit 1 soupape de basculement (Ouvert) 
P2021 | Circuit capteur 2 de position volet tourbillon, bas niveau 
P2016 | Circuit capteur 1 de position volet tourbillon, bas niveau 
P0418 | Circuit de contrdle de systéme d'air "A" bas 
P0413 | Circuit vanne comb. air secondaire 1 (bas) ee 
a sat 
fy B| l¢ ——' Gy ce.) Tout — 
SMF-01576 
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@ Cliquer sur le code de diagnostic dans le Manuel d’entretien “1a lire. 


Gt 
<9) Remarques 


e Side multiples manuels de service concernant le véhicule sélectionné sur |’écran de sélection des 
véhicules sont installés dans le PC ou si aucun manuel n’est installé, l’écran de sélection des 
véhicules apparait. Sélectionner le manuel désiré et cliquer sur le bouton [OK]. 


'’ Sélection manuelle ‘le x} 


G2360GF 001 
G2390GF 001 


Les manuels incompatibles avec le lien du Manuel ne s'affichent pas. 


OK | Annuler | 


SMF-00884 


@ L'écran des résultats de recherche du DTC correspondant au Manuel d'entretien s'affiche. Cliquer sur le 


bouton de référence [6 du modéle souhaité. 


“Manuel D’atelier - Microsoft Internet Explorer lel Es} 

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? | 

Précédente ~ > ~ @ [2] G) GRechercher GelFavoris (| hy B 

Adresse |) £:\62390GF\index. html x] @ OK | Links » 
MODELE : 


Menu de sélection des modéles HAUT Contenuvisuel Index DTC Schéma de cablage 


Résultats de la recherche de codes d’anomalie 


Designation 


Procédure de diagnostic 4 l’aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
H480)] 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURJCAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


P0123 


Procédure de diagnostic 4 l’aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
(H4S Owlo OBD)] 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURJCAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


P0123 


Procédure de diagnostic 4 l’aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
(H4D0)] 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURJCAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


Procédure de diagnostic a l’aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
C4DOTC)] 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEUR/CAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


Procédure de diagnostic a l’aide des codes d‘anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
(H6D0)] 
DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURJCAPTEUR "A" DE 


SMF-00885 
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WY Remarques 


e Cet écran ne s'affiche pas quand les résultats de la recherche ne montrent qu'un seul modéle. 


@ L'écran de diagnostic des avaries correspondant au Manuel d'entretien s'affiche. Pour la marche a suivre a 
partir de ce point, voir le “Guide manuel d'entretien”. 


zs ) Manuel D’atelier - Microsoft Internet Explorer _-/o} x| 
Fichier Edition Affichage Favoris Outils? | 
Précédente ~ > ~ @ (2) | GRechercher GaiFavoris (| Eby B 

Adresse [E]e\czs00crindexchtm eK, Links > 


MODELE : LEGACY 
PUBLICATION ; Juillet 2005 VLAIN “ i 


‘Menu de sélection des modéles HAUT Contenuvisuel Index DTC Schémadecablage 


| Systémes de commande | 


= [| Synchronisation 
‘SI MOTEUR (DIAGNOSTIC)\(H4SO) 


MOTEUR (DIAGNOSTIC)(H48Q0) > Procedure de diagnostic a l'aide des codes 


@ Disgnostic de base 
Questionnaire & remplir lors de I’ac 


@ Génératités 

Emplacement des composants élect 
Signal E/S du module de commande 
@ Données de condition du moteur 
& Connecteur de diagnostic 

2 Outil de diagnostic générique 

© Moniteur de sélection Subaru 
Lecture du code d’anomalie (DTC) 
| Mode dinspection 

@ Cycle de trajet 

GG Mode d’effacement rémoire 

GF Mode de verification de fonctionne 
@ Témoin d’anomalie 

= Diagnostic du probléme de démarra 
Liste des codes d'anomalie (DTC) 
AW Procédure de diagnostic a l'aide des 
E) prc P0030 CIRCUIT DECOR 
DTC P0031 CIRCUIT BAS DE 


= a 


2] DTC P0032 CIRCUIT HAUT 4 
= 


| d'anomalie (DTC) 
— DTC P0123 CIRCUIT HAUT "A" DE CONTACTEUR/CAPTEUR DE 


POSITION DE PAPILLON/PEDALE 
CONDITION DE DETECTION DU CODE D'ANOMALE : 
Immédiatement aprés la reconnaissance du défaut 
SYMPTOME : 

= Mauvais ralenti 

«Le moteur cale. 

+ Mauvaises performances du moteur 

ATTENTION: 


| Aprés la réparation ou le remplacement d’organes défectueux, passez en mode d’effacement de 
mémoire eten mode d’inspection 
SCHEMA DE CABLAGE: 
* Modéles EC, EK, EH, ER, KA et K4 


| 
BATTERIE 


RELAIB DE tine 
PuecTAONIOUE. 


SMF-00886 


ml a {ai my Computer 
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9-2. Sauvegarde de données 
@ Cliquer sur BA dans la zone d'affichage de menu de chaque écran afin d'afficher I'écran de sauvegarde de 
données. 


Ecran de sauvegarde de données 


Enregistrement des donnees 


Nm donees [Data a! 
Systeme Moteur 
Sommaire —§ Donnees DTC/image figee 


Jouretheure 2015/04/27 14:57 


Memo 


1 df Sauveg | x Annuler 


SMF-00071 


@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur 


I'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 
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9-3. Effacement de la mémoire 


@ Cliquer sur <4> « Effacement de la mémoire » sur I'écran d'affichage de code d'anomalie afin d'afficher l'écran de 


confirmation de suppression. 


Ecran de confirmation de suppression 


“Effacer la memoire 


’ 


Effacer code diagnostic. = 


Avant d'effacer le code de diagnostic, verifier que le motreur 
et le contact sont coupes ou la cle enlevee. 

Dans le systeme suivant, certaines donnees doivent etre z 
effacees en plus du DTC. 


Moteur 
Direction assistee 
EyeSight 


SMF-00072 


@ Effectuer cette tache conformément aux messages affichés dans I'écran de confirmation de suppression. 
Cliquer sur <1> « Oui » afin de commencer a supprimer les codes d'anomalie. 


Une fois les codes d'anomalie supprimés, l'écran de confirmation de réacquisition s'affiche. 


@ 
7) Important 
e Avant de supprimer les codes de probleme, s'assurer que le moteur n'est pas en marche et que 
l'interrupteur du démarreur (clé de contact) est activé. 


e Supprimer des codes de probleme élimine également les données d'images figées. 


e Avant de supprimer les codes de probléme, s'assurer que supprimer les codes de probleme des systemes 
ne causera aucun probleme. 
Les codes supprimés ne peuvent pas étre restaurés. 


Ecran de confirmation de réacquisition 


1 Clear Memory 


LY 


DTC cleared. 


1. Please IG switch or key switch to OFF. 

2. Wait for 15 seconds. 

3. Please IG switch or key switch to ON. 

4. Click OK button. 

Click the OK button, re-reading of DTC will start automatically. 


*Depending on the system, wait up to one minute 


1 — 


SMU-00073 


@ Effectuer cette tache conformément aux messages affichés dans l'écran de confirmation de réacquisition. 


Cliquer sur <1> « OK » afin de commencer a relire les codes d'anomalie. 
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9-4. Chargement de données 


@ Cliquer sur « Informations du projet » dans la zone d’affichage de menu afin d’afficher l’écran du projet durant la 
diagnose. 


Ecran du projet 


Projet Liste des donnees individuelles: 


Nom du projet: 2015/04/27 18:24:41 ei 2015/04/27 18:24:41 


Heure debut: 2015/04/27 18:24:41 © Moteur 
fi DTC 
ca] Data - 1 


Heure fin: - 


Menu principal Remarques sur le diagnostic (imprime) 


qui 


Informations vehicule 
N° chassis: = 


pail N° enregist.: 


pea Conle bus NIV: 
FH CAN 


Vehicule WRX / Levorg 
Modele 16MY 


Logiciel de ssm4 Donnees individuelles 


diagnostic 
Nom des donnees: |Data - 1 


Date de saisie: 2015/04/27 18:25:35 


Memo: 
1 


eee Pash 


SMF-00074 


@ Double-cliquer sur le fichier de données individuelles désiré de code d'anomalie dans la liste des fichiers de 
données individuelles sur l'écran de projet, ou sélectionner les données désirées et cliquer sur <1> « Ouvrir » afin 
d'afficher I'écran de chargement de données. 


Gi) 
Remarques 
e Pour la sauvegarde automatique des données, « Sauvegarde automatique » est inscrit dans le champs du 
mémo. 


e Les données du code d'anomalie sauvegardées se trouve en dessous de la liste de données individuelles 
« Code d'anomalie ». 


Ecran de chargement de données (Affichage de code d'anomalie) 


Description & position... Compte ...| Compte ..|_ Groupe | 
| 00404 | 388700 | Actif_| 


Actuel Defaut circuit detect. de ... Commun 


Circuit capteur de debit ... Commun 


Circuit du syst. de refroi... 
Donnees techniques du ... 


lection d'une fonctij 


mn 
Annulation 
code 
loniteur de 
donnees 
4 Test actif 


Utilitaire 


SMF-00075 


aa 


<9) Remarques 
e Consulter « 9-1. Affichage de code d'anomalie » pour plus d'informations. 


e Vous ne pouvez pas cliquer sur <1> « Effacement de la mémoire » a partir de l'é€cran de chargement de données. 


9-4-1. Chargement de données d'images figées 


@ Cliquer sur <1> sur l’écran de chargement de données (affichage du code d'anomalie) afin 


dafficher I'écran de chargement des données (affichage de données d'images figées). 


Ecran de chargement de données (Affichage de données d'images figées) 


Regime moteur 
Debitmetre d'air 
Vitesse du vehicule 
Angle ouvert. papillon 
Avance a l'allumage #1 
PetreaCaeliad | | Temp. d'eau 
Surv. court d’ess. gr. 1 
Surv. longe d’ess. gr. 1 
ge Annulstion I) | Press. admission abs. 


Moniteur de Sonde 02 #12 
@] donnees WT Angle a l'avance R 


Valeur de l'angle cible de l'avance de VVT D 
VT Angle a l'avance L 
Valeur de l'angle cible de l'avance de VVT G 
Angle retard VVT ech dr. 
Angle cible du retard de VVT echap. D 
Angle retard VVT ech gch 
Angle cible du retard de VVT echap. G 


DTC 


SMF-00076 


Gi 
ay) Remarques 
e Consulter « 9-1-1. Affichage de données d'images figées » pour plus d'informations. 
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9-4-2. Chargement de données d'images figées en séries 
chronologiques 


@ Cliquer sur <2> | ee | sur l’écran de chargement de données (affichage de code d'anomalie) afin 


d’afficher I'écran de chargement de données (affichage de données d'images figées en série chronologique). 


Ecran de chargement de données (Affichage de données d'images figées en séries chronologiques) 


Regime moteur rpm 

Debitmetre d'air g/s 

Vitesse du vehicule 

Angle ouvert. papillon 

Avance a l'allumage #1 
lection d'une fonctif il NTTiyeMreK=r-10) 


Surv. court d’ess. gr. 1 
Surv. longe d'ess. gr. 1 
Press. admission abs. 
Sonde O2 #12 
painees WT Angle a l'avance R 
Valeur de l’angle cible de l'avance de... 
VT Angle a l'avance L 


Valeur de l'angle cible de l'avance de... 


Angle retard VVT ech dr. 
Angle cible du retard de VVT echap. D 


Angle retard VVT ech gch 
Angle cible du retard de VVT echap. G 


SMF-00077 


G 
ey) Remarques 


e Consulter « 9-1-2. Affichage de données d'images figées en séries chronologiques » pour plus 
d'informations. 
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4 


9-4-3. Chargement de codes de disponibilité 


@ Cliquer sur <3> « Code de disponibilité » sur l'écran de chargement de données (affichage du code 


d'anomalie) afin d’afficher I'écran de chargement de données (affichage de code de disponibilité). 


Ecran de chargement de données (Affichage du code de disponibilité) 


recniel Defaut du systeme capteur de vilebrequin A 


rental Probleme du capteur A de vilebrequin 


Prét a ° Fi 
renipiol Defaut du systeme vitesse du vehicule 


Prét a . oS oi 
rempioi Temp. du moteur insuffisante pour activer le circ. de reglage 


remplol Circuit de jauge d’essence signal d'entree bas 


lection d'une foncti ata SPEIE 5 
ee i rectal Circuit de jauge d’essence signal d'entree haut 


LTS respial Probleme de jauge d'essence 


Prat a roan 4 0 
f Annulation remploi Circuit contacteur de point mort (bas niveau) 


code 
Préta 


MAGaRe ae lemploi Circuit contacteur de point mort (haut niveau) 
lemploi Defaut du circuit n1 de soupape sol. EGR (Entree bas niveau) 


ronnie Defaut du circuit n1 de soupape sol. EGR (Entree haut niveau) 


Utilitaire reer Defaut du circuit n2 de soupape sol. EGR (Entree bas niveau) 


pA peel reel Defaut du circuit n2 de soupape sol. EGR (Entree haut niveau) 


Préta 


lemploi Defaut du circuit n3 de soupape sol. EGR (Entree bas niveau) 


heen Defaut du circuit n3 de soupape sol. EGR (Entree haut niveau) 


¢ BEDIERIEDIIIID 


SMF-00078 


G 
Cy) Remarques 


e Consulter « 9-1-3. Affichage du code de disponibilité » pour plus d'informations. 
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9-4-4. 


Liaison sur demande de Il’affichage du code d’anomalie 


La Liaison sur demande de I’affichage du code d’anomalie résulte de la fusion dans un ordinateur PC de SSM4 et 
du Manuel d'entretien. Lorsqu’une version hybride du Manuel d’entretien compatible avec la Liaison sur demande 
de l’affichage du code d’anomalie est installée sur un ordinateur PC dans lequel SSM4 est également installé, la 
page correspondante du diagnostic dans le Manuel d'entretien peut étre trouvée par simple opération depuis les 
codes de diagnose détectés par « Code(s) de Diagnostic » du SSM4. La Liaison sur demande de l’affichage du 
code d’anomalie garantit une meilleure efficacité en réduisant le temps nécessaire a la recherche du manuel 
correspondant. 


ey) Remarques 
e 


Le lien Manuel DTC selectionne automatiquement le manuel de service du vehicule selectionne sur 
l'ecran de selection du vehicule depuis le PC et affiche la page de depannage correspondante.Le lien 
Manuel DTC selectionne automatiquement le manuel de service du vehicule selectionne sur l’ecran de 
selection du vehicule depuis le PC et affiche la page de depannage correspondante. 


Cette fonction risque de ne pas étre valide avec certains modeéles de véhicules. 


La fonction Liaison sur demande de l’affichage du code d’anomalie peut étre utilisée dans le « Code 
de diagnostic » de chaque systéme. 


Le logiciel suivant est nécessaire a l'utilisation de la Liaison sur demande de l’affichage du code 
d’anomailie et doit étre installé a l'avance. 

Internet Explorer 5.5 ou plus recent (9.0 ou ultérieur recommandé) 

Google Chrome 

Adobe Acrobat Reader 4.0 ou plus recent. 


Veuillez installer le Manuel d’entretien a l’avance pour chaque modeéle devant étre diagnostiqué avec 
la fonction Liaison sur demande de l’affichage du code d’anomalie. Pour la méthode d’installation, se 
référer au Manuel d’installation en cliquant sur « Voir le Manuel d’installation » dans le menu affiché au 
moment de l’installation de la version hybride du Manuel d’entretien. Au moment de l’installation, 
installer en premier l’application SSM4 PC, puis le Manuel d’entretien. Lorsque l’application SSM4 PC 
n’ apas été installée, le Manuel d’entretien ne peut pas étre installé. 


@ Afficher l'écran du résultat des contréles du DTC. (L'exemple donné ici est celui du contréle du DTC du 


moteur.) 
BW) SUBARU Select Monitor 4 - DTC - Moteur ese | 
te pals | Statut | Code Description & position du probléme 
ae Actuel P0102 | Circuit capteur de débit d'air (Bas niveau) 
WRX / Levorg P0123 | Circuit détecteur de position de papillon A (entrée haut niveau) 
D) cea P0328 |Defaut du circuit détecteur n°1 cognement (Entrée haut niveau) 
ee P0118 | Circuit du syst. de refroidisse- ment moteur sig. d'entrée haut 
P0183 | Circuit du de senseur de temp. d’ess. A sig. d'entrée haut 
P0113 | Défaut circuit détect. de temp. air d'admission (haut niv.) 
P0108 | Circuit du senseur press absolue d'adm. sig. d'entrée haut 
P1572 | Circuit IMM interrompu (EXEPT.) 
) Sorwistion P0223 | Circuit détecteur de position de papillon B (entrée haut niveau) 
P2122 | Détecteur de position accélérat. D (entrée bas niveau) 
P2127 | Détecteur de position accélérat. E (entrée bas niveau) 
P2011 ‘| Defaut du circuit 2 soupape de basculement (Ouvert) 
P2008 |Defaut du circuit 1 soupape de basculement (Ouvert) 
P2021 | Circuit capteur 2 de position volet tourbillon, bas niveau 
P2016 | Circuit capteur 1 de position volet tourbillon, bas niveau 
P0418 | Circuit de contrdle de systéme d'air "A" bas 
P0413 | Circuit vanne comb. air secondaire 1 (bas) ee 
a sat 
fy B| l¢ ——' Gy ce.) Tout — 
SMF-01576 
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@ Cliquer sur le code de diagnostic dans le Manuel d’entretien “1a lire. 


Gt 
<9) Remarques 


e Side multiples manuels de service concernant le véhicule sélectionné sur |’écran de sélection des 
véhicules sont installés dans le PC ou si aucun manuel n’est installé, l’écran de sélection des 
véhicules apparait. Sélectionner le manuel désiré et cliquer sur le bouton [OK]. 


'’ Sélection manuelle ‘le x} 


G2360GF 001 
G2390GF 001 


Les manuels incompatibles avec le lien du Manuel ne s'affichent pas. 


OK | Annuler | 


SMF-00884 


@ L'écran des résultats de recherche du DTC correspondant au Manuel d'entretien s'affiche. Cliquer sur le 


bouton de référence __. du modéle souhaité. 


“Manuel D’atelier - Microsoft Internet Explorer lel Es} 

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? | 

Précédente ~ > ~ @ [2] G) GRechercher GeFavoris | 4x B 

Adresse |) £:\62390GF\index. html x] @ OK | Links » 
MODELE : 


Menu de sélection des modéles HAUT Contenuvisuel Index DTC Schéma de cablage 


Résultats de la recherche de codes d’anomalie 


Designation 


Procédure de diagnostic 4 l’aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
H480)] 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURJCAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


P0123 


Procédure de diagnostic 4 l’aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
(H4S Owlo OBD)] 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURJCAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


P0123 


Procédure de diagnostic 4 l’aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
(H4D0)] 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURJCAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


Procédure de diagnostic a l’aide des codes d'anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
C4DOTC)] 

DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEUR/CAPTEUR "A" DE 
POSITION DE PAPILLON/PEDALE 


Procédure de diagnostic a l’aide des codes d‘anomalie (DTC) [MOTEUR (DIAGNOSTICS) 
(H6D0)] 
DTC P0123 TENSION ELEVEE DANS LE CIRCUIT DU CONTACTEURJCAPTEUR "A" DE 


SMF-00885 
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WY Remarques 


e Cet écran ne s'affiche pas quand les résultats de la recherche ne montrent qu'un seul modéle. 


@ L'écran de diagnostic des avaries correspondant au Manuel d'entretien s'affiche. Pour la marche a suivre a 
partir de ce point, voir le “Guide manuel d'entretien”. 


zs ) Manuel D’atelier - Microsoft Internet Explorer _-/o} x| 
Fichier Edition Affichage Favoris Outils? | 
Précédente ~ > ~ @ (2) | GRechercher GaiFavoris (| Eby B 

Adresse [E]e\czs00crindexchtm eK, Links > 


MODELE : LEGACY 
PUBLICATION ; Juillet 2005 VLAIN “ i 


‘Menu de sélection des modéles HAUT Contenuvisuel Index DTC Schémadecablage 


| Systémes de commande | 


= [| Synchronisation 
‘SI MOTEUR (DIAGNOSTIC)\(H4SO) 


MOTEUR (DIAGNOSTIC)(H48Q0) > Procedure de diagnostic a l'aide des codes 


@ Disgnostic de base 
Questionnaire & remplir lors de I’ac 


@ Génératités 

Emplacement des composants élect 
Signal E/S du module de commande 
@ Données de condition du moteur 
& Connecteur de diagnostic 

2 Outil de diagnostic générique 

© Moniteur de sélection Subaru 
Lecture du code d’anomalie (DTC) 
| Mode dinspection 

@ Cycle de trajet 

GG Mode d’effacement rémoire 

GF Mode de verification de fonctionne 
@ Témoin d’anomalie 

= Diagnostic du probléme de démarra 
Liste des codes d'anomalie (DTC) 
AW Procédure de diagnostic a l'aide des 
E) prc P0030 CIRCUIT DECOR 
DTC P0031 CIRCUIT BAS DE 


= a 


2] DTC P0032 CIRCUIT HAUT 4 
= 


| d'anomalie (DTC) 
— DTC P0123 CIRCUIT HAUT "A" DE CONTACTEUR/CAPTEUR DE 


POSITION DE PAPILLON/PEDALE 
CONDITION DE DETECTION DU CODE D'ANOMALE : 
Immédiatement aprés la reconnaissance du défaut 
SYMPTOME : 

= Mauvais ralenti 

«Le moteur cale. 

+ Mauvaises performances du moteur 

ATTENTION: 


| Aprés la réparation ou le remplacement d’organes défectueux, passez en mode d’effacement de 
mémoire eten mode d’inspection 
SCHEMA DE CABLAGE: 
* Modéles EC, EK, EH, ER, KA et K4 


| 
BATTERIE 


RELAIB DE tine 
PuecTAONIOUE. 


SMF-00886 


ml a {ai my Computer 
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10. Code d'annulation 


Ceci vous permet de veérifier les codes d'annulation stockés dans des modules de contréle. 
10-1. Affichage du code d'annulation 


(a) 
Remarques 
e L'exemple suivant décrit la sélection de « Vision » sur I'écran de sélection de systéme. 


Ecran de sélection de fonction 


lection d'une fonctij 


ys DTC 


3) Pheri 


SMF-00079 


@ Cliquer sur <1> « Code d'annulation » sur I'écran de sélection de fonction pour afficher I'écran de sélection des 
données. 


Ecran de sélection des données 


Annulation rubriques code + Explications 


Affichage du (des) code(s) d'annulation de ... 


SMF-00080 
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@ Aprés sélection du code d'annulation a afficher sur I'écran de sélection de données, cliquer sur <1> 


« Sélectionner » pour afficher I'écran d'affichage de code d'annulation. 


Ecran d'affichage de code d'annulation 


8 SUBARU Select Monitor + Code annul 2 Sight B C [co] fx) 
Explication / Raison Compteur IG 
: Enfoncer la pédale de frein 01285 
: Boite auto en mode manuel 01278 
: Contacteur régulateur de vitesse arrét 01272 
: Position boite auto 01130 
: Déverrouiller la ceinture de sécurité con.. 01130 
: Activation d'EPB 01058 
(x Info 4 
FN projet D Code annuler 


ca Vea 


Affichage des ~ 


SMF-10037 


<1 
9) Remarques 


e « Aucun code » s'affiche dans la colonne d'état s'il n'existe aucun code d'annulation. 


Présentation de I'écran 


c |Explication / Raison 


A Etat Ceci affiche l'état des codes d'annulation. 
Consulter le tableau suivant sur les types d'état. 
L'état peut ne pas étre affiché selon le systeme. 
B | Code Ceci affiche les codes d'annulation. 


Ceci affiche le nom des codes d'annulation. 


Dp | Code d'annulation 


Ceci affiche le groupe du code d'annulation sélectionné. 


WO Remarques 
e Lacolonne affichée varie en fonction du systeme sélectionné. 
Types d'état 
Courant Historique un avant deux avant 
trois avant quatre avant aucun code 


Instructions d'utilisation 


1 Ceci sélectionne le groupe du code d'annulation a afficher a partir du menu 
= déroulant. 
ii Aucune sélection ne peut étre effectuée s'il existe uniquement un type de code 
d'erreur affichable. 
2 Al Afficher les données dans |’ordre ascendant. 
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10-2. Sauvegarde de données 


| 
@ Cliquer sur A dans la zone d'affichage de menu afin d'afficher I'écran de sauvegarde de données. 


Ecran de sauvegarde de données 


Enregistrement des donnees 


Nm donees [Data =a 
Systeme Marche Arret Auto 
Sommaire Code annuler 


Jour etheure 2015/05/15 10:17 


Memo 


1 |adlaseaad SG, 


SMF-00082 


@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur 


l'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 
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10-3. Chargement de données 


@ Cliquer sur « Informations du projet » dans la zone d’affichage de menu afin d’afficher |’écran du projet durant la 
diagnose. 


Ecran du projet 


Projet Liste des donnees individuelles: 


Nom du projet: 2015/05/15 10:15:36 = 2015/05/15 10:15:36 


Heure debut: 2015/05/15 10:15:36 =f] Marche Arret Auto 
Heure fin: = J Code annuler 


Yat 


Menu principal Remarques sur le diagnostic (imprime) 


F Tous les DTC 


$? 
ica 


Informations vehicule 
N° chassis: | = | 


(x4 ame N? enregist:| | | ~| [Pas inspec 
pea Conle bus NIV: 
Fh CAN 


Vehicule WRX / Levorg 
Modele VA/VMB 

Logiciel de 
diagnostic 


SSM4 Donnees individuelles 
Nom des donnees: |Data - 1 


Date de saisie: 2015/05/15 10:18:05 
Memo: 
1 


eee Pes h- 


SMF-00083 


@ Double-cliquer sur les données individuelles du code d'annulation désiré dans la liste des fichiers de données 
individuelles sur l'écran de projet, ou sélectionner les données désirées et cliquer sur <1> « Ouvrir » afin d'afficher 
l'€cran de chargement de données. 


(a) 
Remarques 
e Pour la sauvegarde automatique des données, « Sauvegarde automatique » est inscrit dans le champs du 
mémo. 


e Les données de code d'annulation sauvegardées se trouvent en dessous de « Code d'annulation » dans la 
liste de données individuelles. 


Ecran de chargement de données 


Explication / Raison 


Dernier 09 Defaillance de EyeSight 17895697... 
un avant OA Bus de communication du module d... 35791394...| Depuis 
OA Bus de communication du module d... 53687091... = 
09 —_| Defaillance de EyeSight 53687091... - 
lection d'une foncti 09 Defaillance de EyeSight 71582788.... Depuis 
| DTC quatre avant OA Bus de communication du module d... 89478485...| Depuis 
- 


Annulation 
code 


loniteur de 
donnees 
Beg vette 


Bi Personnalisez’ 


Code annuler 


Affichage du ( 


SMF-00084 


G 
<9) Remarques 


e Consulter « 10-1. Affichage de code d'annulation » pour plus d'informations. 
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11. Moniteur de données 


Ceci vous permet de mesurer des données de contrdéle ainsi que des données d'entrée et de sortie dans les/des 
modules de contréle dans le systeme de contréle compatible avec SSM4. 


Ceci vous permet d'afficher les données numériques ainsi que d'afficher des données dans des graphiques. 


11-1. Selection de signaux 


Ecran de sélection de fonction 


lection d'une fonctij 


= Moniteur de 
fi 


BS 


SMF-00085 


@ Cliquer sur <1> « Moniteur de données » sur I'écran de sélection de fonction pour afficher I'écran de sélection de 


signal. 


Ecran de sélection de signal 


ner signal | Déclenche 1411 12 étrages| oe analog 
: (norm.) | in 


Régime moteur 
Vitesse du véhicule | OSC |CH1 
Angle ouvert. papillon ; 
lester hirersaee Ouverture accélérateur 
Sonde A/F #1 
Avance a l'allumage #1 
Temp. d'eau 
Temps d'inject. Sig. #1 
Surv. court d’ess. gr. 1 
Surv. longe d'ess. gr. 1 
Calage d'allumageacquis 
Press. admission abs. 


Moniteur de 
données 


Info rubrique 


D 


E =| i Ye | fab os 10 
a 


SMF-00086 
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Présentation de I'écran 


A |Mot-clé Il s'agit du champ ou les mots-clés utilisés pour filtrer des signaux sont saisis. 
Ceci vous permet de sélectionner des mots-clés saisis precédemment a partir du 
menu déroulant. 

B_ | Groupe de signaux Il s'agit du menu déroulant utilisé pour sélectionner des groupes de signaux. 

c_ |Liste de signaux Ceci affiche des signaux mesurables par le systeme durant des diagnostics. 

sélectionnables Les signaux affichés different selon le groupe de signaux sélectionné. 

p |!nformations sur Ceci affiche des informations sur des signaux sélectionnés a partir de la liste de 

élément signaux sélectionnables. 
Les informations sur l'élément peuvent ne pas 6tre affichées selon le signal 
sélectionné. 

E |Nombre d'éléments Ceci affiche le nombre d'éléments de signal affichés dans la liste de signaux 

sélectionnés sélectionnés. 

F | Liste de signaux Ceci affiche les signaux sélectionnés a partir de la liste de signaux sélectionnables. 

sélectionnés 

G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 

nom de systéme L’abréviation du nom du systéme n’est utilisée que dans SSM4. 
Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas 6tre utilisées. 

y_ |Heure ENR Ce menu déroulant sert a régler la durée maximum d’enregistrement permise par 

(norm.) mesurage des données de surveillance. 
J |Sans mesurage en En plagant une coche dans la case a cocher, les données sont automatiquement 


cours) 


répétées et sauvegardées et mesurées a nouveau pendant la durée 
d’enregistrement maximum réglée. Permettre cette fonction pour enregistrer les 
données surveillées au-dela de la durée maximum d’enregistrement. 


Instructions d'utilisation 


Ceci est utilisé pour filtrer l'affichage de signaux contenant des mots-clés. 
Saisir un mot-clé ou le sélectionner a partir du menu déroulant puis cliquer 


’ 


sur <11> 4 afin de filtrer des signaux. 


Cliquer sur <12> | | pour supprimer le filtre. 


2 Des signaux enregistrés dans des groupes de signaux sélectionnés a partir 
¥ du menu déroulant sont affichés dans la liste de signaux sélectionnables. 
— Sélectionner « Toutes les données » affiche tous les signaux. 
_ Ajoutel Ceci ajoute des signaux mesurables a la liste de signaux sélectionnés. 
» oe Le signal dépassant la limite supérieure de 150 signaux doit étre ajouté. 
4 Ceci ajoute des signaux sélectionnés a la liste de signaux sélectionnés. 
») Ajoute! De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 
La limite supérieure du nombre de signaux pouvant étre ajoutés est de 150. 
5 a Ve Ceci supprime des signaux sélectionnés de la liste des signaux 
« Annul sélectionnés. 
De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 
6 P| Ceci retire des signaux sélectionnés de la liste des signaux sélectionnés. 
«| tout 
7 Ceci raméne le systeme a l'écran du moniteur de données. 
& Retour Vous ne pouvez pas retourner a |'écran de sélection de fonction si 
> _ See « Moniteur de données » sur I'écran de sélection de fonction est cliqué tout 
en configurant le moniteur de données. 
8 Ceci sauvegarde les données du moniteur de données. 


Be Enrr 
parmges 


Ceci sauvegarde des sélections de signaux et des paramétres 
déclencheurs. 
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Ceci charge des paramétres du moniteur de données sauvegardées. 


9 =, Prage 
~».| lecture 
10 Ceci affiche I'6cran du moniteur de données. 
of <or6ie 
44 ee. | Exporte les réglages des données de surveillance sous forme de fichier. 
kJ Export 
15 Les signaux enregistrés sous le nom du systéme et sélectionnés depuis le 


~ menu déroulant s'affichent dans la "Liste des signaux sélectionnables". La 
sélection de "OSC" permet d'afficher le canal pour une mesure analogique. 


WO Remarques 


Le moniteur des données sauvegardées est également disponible sur d’autres PC. 


Les signaux affichés dans la liste de signaux sélectionnables lorsque « Toutes les données » est 
sélectionné different selon le systéme utilisé et le véhicule pour lequel le moniteur de données est actionné. 


Les groupes de signaux enregistrés en premier pour chaque systéme différent selon le systéme et le 
véhicule pour lequel le moniteur de données est actionné. 


Lorsque la « Liste personnalisée » affichée dans le menu déroulant de groupe de signaux est sélectionnée, 
les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le test actif par le 
systéme dans les diagnostics sont affichés dans la liste de signaux sélectionnés. 


Les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le test actif par le 
systéme dans les diagnostics sont affichés dans la zone affichant la liste de signaux sélectionnés. 


Lors de l'exécution du moniteur de données pour la premiére fois aprés I'installation du SSM4, tous les 
noms de signaux sont affichés dans la zone qui affiche la liste de signaux sélectionnés. Ceci ne peut pas 
étre changé. Les noms de signaux mesurés peuvent étre changés aprés chargement du fichier de 
configuration. Les signaux mesurés peuvent étre changés apres la seconde fois. 
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11-2. Parametres déclencheurs 


Ceci vous permet de configurer des conditions de détection de déclenchement afin d'appliquer des déclenchements 
pour répondre automatiquement a des valeurs de signaux mesurées. 
Ceci vous permet de configurer différentes conditions pour différents signaux ainsi que de configurer des 


combinaisons conditionnelles. 
® Cliquer sur l'onglet <13> « Paramétres déclencheurs » sur I'écran de sélection de signal afin d'afficher I'écran des 


parametres déclencheurs. 


Ga 
ay) Remarques 


e Configurer des conditions de détection de déclenchement n'est pas requis pour exécuter le moniteur de 


données. 
Dans ce cas, cliquer sur <10> « Confirmé » aprés avoir sélectionné un signal sur |'écran de sélection de 
signal. 


Ecran de paramétres déclencheurs 
19min48.0s 


lection d'une foncti 


Conditions d'instigation d'un déclenchement 
Item Choix | __Valeur_| Unité _| Condit... ‘Cort Pargmetedes 


fl__ code | Régime moteur 2000 En haut 
Ouverture accélérat...} 30.0 En haut 


peta Test actif 
Support D Conditions de détection d'un 7 i a aa 
Gis conan] [| ttemchdix | Waleur | [Unité [Condit as 


BP" sonnalisez EG | En haut 
E EG | élérat... . En haut 


& 11.36V 
—_— y tN 
5m @e Meee c 1 esse [af coe 6 


SMF-10029 


4) 
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Présentation de l'écran 


Instructions d'utilisation 


A |Parametres de Ceci affiche les conditions d'enregistrement configurées. 
condition 
d'enregistrement 
Bp |Heure ENR Ceci affiche le temps d'enregistrement du moniteur de données. 
(décl.) 
c |Point de Ceci affiche le point de déclenchement. 
déclenchement Ceci affiche le temps d'enregistrement avant et aprés le timing des déclenchements. 
La position du bouton sur la barre de défilement représente le point de déclenchement. 
Dp |Conditions de Ceci affiche les conditions de prémisse de déclenchement. 
prémisse de Les déclenchements ne s'activent pas lorsque uniquement les conditions de détection 
déclenchement sont satisfaites quand des préconditions sont configurées. 
Les préconditions doivent d'abord 6étre satisfaites puis les conditions de détection 
doivent étre satisfaites. 
E |Conditions de Ceci affiche les conditions de détection de déclenchement. 
détection de 
déclenchement 
F Elément Ceci affiche le nom des signaux pour lesquels des conditions sont configurées. 
G |Valeur Ceci affiche la valeur fonctionnant comme la condition de déclenchement. 
}_ | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 
| | Conditions de Ceci affiche les conditions de jugement pour chaque élément. 
jugement 
J |Combinaison Ceci affiche le bouton pour sélectionner le type des combinaisons conditionnelles. 
K |Paramétre de Ceci affiche des boutons pour des paramétre de condition. 
condition 


ri Ceci change le temps d'enregistrement. 
2 - Déplacer le bouton de la barre de défilement pour changer le point de 
9min0.0s déclenchement. 
Ceci vous permet de configurer une valeur estimée en pourcentage affichée en 
dessous de la barre de défilement. 
100% 
s ———, |Ceci configure le type de combinaisons conditionnelles. 
AND OR Cliquer pour basculer entre « ET » et « OU ». 
4 —=-—- Ceci affiche I'écran de configuration des conditions de déclenchement. 
| 4 Ceci vous permet de configurer des conditions de déclenchement pour chaque 
——— signal. 
5 —— Ceci supprime des conditions de déclenchement pour chaque signal. 
6 Ceci affiche l'écran du moniteur de données. 
off ors 
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@ Cliquer sur l'onglet <4> a sur l'écran de paraméetres déclencheurs afin d'afficher I'écran de configuration 


des conditions de déclenchement. 


Ecran de configuration des conditions de déclenchement. 


Parametrage des conditions de declenchementer 


Parametrage conditions 


Systeme: EGI 

Rubrique: Regime moteur a: - 1 

Condits estimation: | Augmentation :] 2 

Valeur estimee: | 
3 | 4 2000 rpm onl * 

: 10000 


df OK | 5 b4 Annuler 


SMF-00088 


Instructions d'utilisation 


Ceci sélectionne le nom des signaux pour lesquels des conditions de 
~ | déclenchement sont configurées. 


Ceci change les conditions de jugement. 


3 — Ceci abaisse la valeur de jugement. 
<j Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 

Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a l'aide d’un 
clavier. 


Ceci augmente la valeur de jugement. 
> | Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 

Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a l'aide d’un 
clavier. 


5 ) Ceci raméne l'affichage a l'écran des paramétres de déclenchement. 
fi « | 
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11-3. Parametres analogiques 


Les paramétres analogiques incluent la plage d'entrée et des paramétres de canal. 


Ceci vous permet également de sauvegarder des données de configuration et de charger des fichiers de 


configuration sauvegardés. 


@ Cliquer sur l'onglet <2> « Paramétres analogiques » sur I'écran de sélection de signal ou sur l'onglet <1> 


« Paramétres analogiques » sur I'écran des paramétres de déclenchement afin d'afficher l'écran des paramétres 


analogiques. 


Ecran des paramétres analogiques 


SUBARU Select Monitor 4 - Paramétrage du moniteur de données - Moteur(EGI),Analogique(OSC) foe | 
diagnostic Sélectionner signal | Déclenchementer paramétrages Paramétrage analogique | 
Véhicule Plage d'entrée 


lection d'une foncti 


a) DTC 
Canal choisi 


2 + ©@ Parmtres défaut 


Rubrique 


Intervalle d'échantillonnage 


3 


Maximum Captr G A 


Maximum © CaptrG 


Maximum Captr G 


Maximum ® CaptrG 


G 


Ptrag utiltr 


Tx conrsvion Compensation Unité 


CH1 


Support 


FS d'opération in 


a 


CH3 


CH4 


| 


— 


ea | Oe) Sa, ee 


SMF-10041 


Présentation de l'écran 


A |Plage d'entrée 


Ceci affiche la plage d'entrée pour chaque canal. 

La plage d'entrée est sélectionné en cliquant sur la case d'option a gauche de 
chaque élément. 

Les plages suivantes sont disponibles pour chaque élément. 

e 5V:-5Vat5V 

e 15V:-15Vat+15V 

e Maximum : -150 V a +150 V 

e Capteur de G:-5Vat+5V 


Pour mesurer Is ortie du capteur de G avec le cable du boitier de 
commutation fourni en option, selectionner un <Capteurde G>. 

Apres sélection de "Captr G", les valeurs numériques pour la conversion des 
quantités physiques (unité : G) sont saisies automatiquement pour "Tx 
conrsvion", "Compensation" et "Unité" pour indication des quantités physiques 
(unité : G). 

La valeur numérique de la conversion des quantités physiques (unité : G) est 
comme suit. 

Tx conrsvion : 1.515 

Compensation : -2.5 

Unité : G 

Le canal de destination de la sortie de chaque capteur de G est comme suit. 
CH2: Sortie axe des X 

CH3: Sortie axe des Y 

CHA4: Sortie axe des Z 

Ne pas selectionner le capteur G pour CH1 parce que le cable du boitier de 
commutateur ne peut physiquement pas y etre connecte. 


Bp |Parametres de canal 


Ceci affiche l'état des paramétres de canal. 
La méthode de paramétrage de canal est sélectionnée en cliquant sur la case 
d'option a gauche de chaque élément. 
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Cc Elément Ceci affiche le nom de canal de chaque canal. 
Ceci vous permet de le changer a votre convenance. 


Dp | Taux de conversion Ceci affiche le taux de conversion pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs telles qu'elles sont mesurées conformément avec le 
multiplicateur configuré pour des valeurs de signal analogique mesuré. 


gE |Décalage Ceci affiche la valeur de décalage pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs de somme telles qu'elles sont mesurées conformément 
avec la valeur supplémentaire configurée pour des signaux analogiques 


mesurés. 
F | Unite Ceci affiche Il'unité de mesure pour chaque canal. 
Les unités configurées sont affichées sur I'écran durant le mesurage. 
G |!ntervalle Affiche le signal d’intervalle d’échantillonnage pour les mesurages analogiques. 
d'échantillonnage Les signaux lors des mesurages analogiques sont échantillonnés au méme 


intervalle que les mesurages de module de commande lorsque «Schronisme » 
est sélectionné. 


Instructions d'utilisation 


1 e Ceci vous permet de sélectionner la plage d'entrée pour chaque canal. 
2 Sélectionner ceci raménera I'« Elément », le « Taux de conversion », le 
e « Décalage » et I'« Unité » pour chaque canal a ses paramétres par défaut. 
Des paramétres d'élément ne peuvent pas étre changés lorsque les paramétres 
par défaut sont sélectionnés. 
3 é Sélectionner ceci vous permet de changer les paramétres d'« Elément », de 


« Taux de conversion », de « Décalage » et d'« Unité » pour chaque canal. 


4 Des noms de canal peuvent étre saisis le cas échéant lorsque « Paramétres 
CH1 utilisateur » est sélectionné. 


5 Les valeurs de taux de conversion peuvent étre saisies le cas échéant lorsque 
1.000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 

6 La valeur du taux de conversion peut étre saisie le cas échéant lorsque 
0.000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 

7 Des unités de mesure peuvent étre saisies le cas échéant lorsque « Paramétres 
V utilisateur » est sélectionné. 


<>) Remarques 
e Quand "paramétrage analogique" apparait en grisé et qu'il n'est pas possible de cliquer dessus, 
sélectionner "OSC" dans "Zone d'affichage du nom de systéme" a l'écran de sélection du signal et ajouter 
le signal de la mesure analogique a la liste des signaux sélectionnés. 


e Tous les paramétres des signaux analogiques mesurés (canaux 1 a 4) peuvent étre changés. 
Des paramétres peuvent étre changés méme lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés sur l'écran de sélection de 
signal. 
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11-4. Affichage de liste 


Apres avoir ajouté des signaux du moniteur de données a la liste des signaux sélectionnés via l'écran de sélection de 
signal ou I'écran des paramétres de déclenchement, cliquer sur « Confirmé » afin d’afficher l'écran d'affichage de liste 
et de démarrer le mesurage. 


Ecran d'affichage de liste 


- 


Régime moteur 
CH1 
Débitmétre d'air 
Vitesse du véhicule 
Angle ouvert. papi... 
Ouverture accéleér... 
Sonde A/F #1 
Avance a l'alluma... 
Temp. d'eau 
Temps d'inject. Si... 
_|Surv. court d’ess. ... 
Surv. longe d’ess. ... 
Calage d’allumag... 


Annulation 
9 code 
Moniteur de 
Rod 


Press. admission a... 
Sonde O2 #12 
WT Angle a l'ava... 
VVT Angle a I'ava... c 
Nbre échantillons| Temps écoulé| 10:00:28,987] 


Gea >a ba 


B= B= B.) 
5 es 7 ae § 
SMF-00089 
Présentation de I'écran 
A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 


Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer I’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 
c |Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 
p |Maximum/Minimum Ceci affiche les valeurs maximum/minimum. 


L'affichage est actualisé lorsque les valeurs maximum/minimum changent. 


— |Moyenne Ceci affiche la valeur moyenne sur la durée entre le début du mesurage jusqu'au 
point de données courant. 
L'affichage est actualisé lorsque les données mesurées sont acquises. 


F |Nombre d'échantillons — | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


G | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 
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Instructions d'utilisation 


1 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 


eF 


Commute I'affichage de la liste entre les affichages sur 1 colonne et sur 2 colonnes. 
Les valeurs maximum, minimum et moyennes ne sont pas affichées dans 
l'affichage sur 2 colonnes. 


eam] Graphe 
mil fract 


Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour l'écran affiché. 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique divisé. 
Consulter « 11-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 


ey Graphe 
Ve] mixte 


Ceci ouvre I'écran d'affichage de graphique combiné. 
Consulter « 11-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


[Plbesienche 


Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


ea Repere 


Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 
Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a |'état 
de déclenchement. 


Ceci ajoute une marque. 
Il est également possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 


Ceci stoppe le mesurage. 


| (3 srt 


ASA 


Ecran d'affichage de liste (sans mesurage en cours) 


3 M4 


Régime moteur 
CH1 

Débitmétre d'air 
Vitesse du véhicule 
Angle ouvert. papi... 
Ouverture accélér... 
Sonde A/F #1 
Avance a l’alluma... 
Temp. d'eau 

Temps d'inject. Si... 
Surv. court d'ess. ... 
Surv. longe d’ess. ... 
Calage d’allumag... 
Press. admission a... 
Sonde O2 #12 

WT Angle a I'ava... 


-|Wwt Angle a I'ava... 
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Position du curseur 1/1098 


Temps (Position du curseur) 00:00:00.000 


Cia > > eb 


Graphe| Graphe| 
fract mixte 


= Ta a 


7 


Instructions d'utilisation 


1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 

2 Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou l’ic6éne de 
déclenchement uy 
Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 
Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 

3 Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 

4 Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 
Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, I'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 

5 Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 

6 Ceci démarre le mesurage. 
Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> ne sont pas 
mesurées. 
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11-5. Affichage de graphique divisé 


@ Cliquer sur <7> « Graphique divisé » sur I'écran d'affichage de liste ou <10> « Graphique divisé » sur I'écran 


d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir I'écran d'affichage de graphique divisé. 


Ecran d'affichage de graphique divisé 


2 ERUScectMontorde Monnea! > tnnesse Moteur 5 Analogique(0SC) 


T | 1 | [eal | i r | 
APIA AAPA ADA ADA alalalalarta la! a ake ll 
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OSC | CH1 


EGI | Vitess... 


GI | Angle... 
pongie Gy & 


EGI | WT A... 


| Régim... 


SI | Débit... 


| Ouvert...] 0. 4 


| | Sonde... 


EGI | Avanc.. ? 

al | Temp. ... 2 14 
GI | Temps... 
[| Surv. c...} - 
|Surv. |. ]} -6. 
I Calage... 
GI | Press. ... 
| | Sonde ... 


ae] Ge &: 


| Rappo... re 


EGI | VVT A... 
EGI | Angle ... = : — - 
74 Pee TEMPS [s] [a . “7 ” F 
J Tens. ... Nbre échantillondg21_ 7 Temps aa 
|Régim.. GOO ns EAE AE 


fa Repére bod Arrét 
i _) 


Présentation de l'écran 


Ok ees 
8 9 


oe. 
es ‘| () 


A eY 


A 


Elément 


Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


Valeur 


Ceci affiche la valeur du signal. 


Unité 


Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


Affichage de graphiques 


Ceci affiche les graphiques de signal des signaux alors que le bouton afficher/ne 
pas afficher est enfoncé pour les articles affichés. Il est possible d’afficher jusqu’a 
150 graphiques de signal. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage par glisser-déposer des fenétres 
de graphique. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 


Nombre d'échantillons 


Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


Temps écoulé 


Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 
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Instructions d'utilisation 


1 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 


Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 


Ceci configure les paramétres de graphiques, Il'analyse a 2 curseurs et I’édition de 
marques. 

Consulter « 11-7. Paramétres de graphique linéaire » et « 11-11. Analyse a 2 
curseurs » pour plus d'informations. 


Ceci configure automatiquement la plage du graphique. 
La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » de 


Ceci configure l'axe temporel pour l'affichage de graphiques. 

Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux 
chiffres jusqu'a un maximum de 360). 

Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 


& Retour 


Ceci configure la quantité de graphiques affichés de concert sur un seul écran. 
Ceci peut étre réglé sur une valeur comprise entre « 1 » et « 7 ». 


Ceci retourne l’affichage a |’écran de chargement de données (Affichage de liste). 


ty) Graphe 
Sj ~mote 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique combiné. 
Consulter « 11-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


10 


[Plbpsienche 


Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 

Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a I'état 
de déclenchement. 

Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


11 


ar 


Ceci ajoute une marque. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 
Il est 6€galement possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 


12 


Ceci stoppe le mesurage. 


13 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 


14 


Ceci vous permet de changer la largeur de la zone d'affichage des rubriques et de 
la zone d'affichage des graphiques en faisant glisser le curseur vers la droite et la 
gauche. 
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Ecran d' a de graphique divisé ae mesurage en aaa 


(Sysvean 2 Gy 3 


4m de ome - Moteur(EGI) Analogique(OSC) 
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42) ? 


(on ae] 
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Instructions d' 


utilisation 


BS FED csiromencentm 


10000 | Toutes les données 
Maximum:2371 
Minimum:650, 
Moyenne:876 
Valeur:815 


t) 
JG) [EGI] Angle ouvert. papillon [%] 


100 /Toutes les données 
Maximum:80 
Minimum:13 


50 | Moyenne:14 
Valeur:14 


10) 
oS ex 3 [EGI] Ouverture accélérateur [9] 


100.0 Toutes les données 
Maximum:62.0 
Minimum:0.0 


Moyenne:0.6 
Valeur:0.0 


43.00 


5000 


50.0 


0.0 
44.00 


Position du curseur 1/1719 


45.00 46.00 47.00 48,00 49.00 50.00 51.00 52.00 


TEMPS [s] 4 


)s (Position du curseur) 00:00:00.000 


“eaBaee: Bee ° bes 
8 Dr 


soos e fare 
Ean 


5 


Ne are 


Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 

Cliquer a nouveau pour désélectionner. 

Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou I’icéne de 


déclenchement uy 

Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 

Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 

Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, |'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 


Paramt 


mteur 


Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


| PDzpemare 


Ceci démarre le mesurage. 


ne sont pas 


Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> 
mesurées. 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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11-6. Affichage de graphique combine 


@ Cliquer sur <8> « Graphique combiné » sur |'écran d'affichage de liste ou sur <11> « Graphique combiné » sur 
l'écran d'affichage de graphique divisé afin d'ouvrir l'écran d'affichage de graphique combiné. 


Ecran d'affichage de graphique combiné 


2 |ARU Select Monitor - Monit 3 mee 4 BS Geeeemetosey D (rcoe|fot=Ia} 2) | 


[EGI] Angle ouve... [%] 
[EGI] Regime mot... [rpm] 


[EGI] Débitme' 


77.0 6 00 9.00 80 81! g 8 g 86. ~ 

13 MPS Is] [1 . Nb graphes + F 
E Framers 
Nbre échantilionsi.3g9 Temps écoulé 
GSE le Bae 


Graphe] | 
fract 


| [fou ees [abe (a Arrét 


0 ld @—~| E 
7 


es Qos 9 ee | () eee 11 
SMF-00093 
Présentation de I'écran 
A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 


Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Affichage de graphiques | Ceci affiche un graphique des signaux double-cliqués dans la zone d'affichage de 
liste. 

Le nom des éléments, l'unité de mesure, les valeurs maximum et minimum de tous 
les éléments sont affichés sur l'axe Y dans le graphique. 

(Des valeurs maximum/minimum sont affichées verticalement dans I'affichage du 
graphique). 

Jusqu'a quatre éléments d'axe Y sont affichés sur la gauche du graphique et les 
éléments 5 a 8 de I'axe Y sont affichés sur le cété droit. 

S'il existe plus de huit éléments, le graphique est automatiquement divisé en deux 
graphiques afin d'afficher un maximum de 16 éléments. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 


—= |Nombre d'échantillons | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


F | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 


<9) Remarques 


e La quantité de graphiques ne peut pas étre sélectionnée. 
La quantité de graphiques change automatiquement entre 1 et 2 selon le nombre d'éléments. 
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Instructions d'utilisation 


1 L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 
2 ae Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éleéments aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
ae immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 
3 ) Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 
4 Ceci configure les paramétres de graphiques, Il'analyse a 2 curseurs et I’édition de 
Re marques. 
Consulter « 11-7. Paramétres de graphique linéaire » et « 11-11. Analyse a 2 
curseurs » pour plus d'informations. 
5 Rox: 3 La plage du graphisme des éléments sélectionnées sur l'affichage de liste est 
automatiquement configurée. 
La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » de 
6 Ceci configure l'axe temporel pour l'affichage de graphiques. 
¥ Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux 
chiffres jusqu'a un maximum de 360). 
Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 
7 Ceci retourne l’affichage a |’écran de chargement de données (Affichage de liste). 
8 Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique divisé. 
Consulter « 11-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 
9 Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 
Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a 
l'état de déclenchement. 
Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 
10 Ceci ajoute une marque. 
Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 
Il est 6€galement possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 
14 Ceci stoppe le mesurage. 
Arret 
Fs 
12 Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
13 Ceci vous permet de changer la largeur de la zone d'affichage des rubriques et de 
la zone d'affichage des graphiques en faisant glisser le curseur vers la droite et la 
gauche. 
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Ecran d'affichage de graphique combiné (sans mesurage en cours) 
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Moyenne:14 
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SMF-00094 


Instructions d'utilisation 


6 


Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


1 
L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 
2 Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou l’ic6ne de 


déclenchement n 

Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 

Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 


4 
c..7 Les parameétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, |'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 
5 paaas| Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Whe Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 
mteur 
6 Ceci démarre le mesurage. 
| F aaa] Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> | ne sont pas 
mesurées. 
ri — Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
i) pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 


bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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11-7. Parametres de graphique linéaire 


@ Cliquer sur les « Paramétres de graphique » de as sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran des paramétres de plage d'affichage. 


WY Remarques 
e Ceci vous permet de sélectionner les noms de signaux et de configurer chaque signal lors du changement 
de l'affichage de l'écran d'affichage de graphique divisé a I'écran des paramétres de plage d'affichage. 


Ecran des paramétres de plage d'affichage 


Paramétrage graphique linéaire 
Nom du signal 
Régime moteur 


_|Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


Relais pompe 4 essence 


23 
Plage d'affichage | Parametrage ligne) * 
Plage par défaut 
Plage auto 4 
® Plage manuelle 
Maximum 5 [A] 16384 
8000 rpm 9 ) 
— 
Minimum 5 | A | 
5 rpm 
<<“ 0 
6 


7 Jd Valider 


SMF-00095 


Xm 


(PA reicaven 8 


Instructions d'utilisation 


1 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des parametres linéaires. 


2 Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 

3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 

4 Ceci sélectionne la méthode pour configurer la plage du graphique. 
Plage par defaut 


La plage par défaut pour I'axe de valeur (axe vertical) du graphique est configurée 
selon la valeur spécifiée de chaque signal. 

La plage automatique configure automatiquement I'axe de valeur du graphique sur 
la base des valeurs de signal mesurées. 

Configurer les valeurs maximum et minimum comme désiré pour les plages 
manuelles. Ceci ne peut pas étre configuré pour certains signaux. 


Plage auto 


Plage manuelle 


5 SEE Augmente les valeurs maximum et minimum. 
A A Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
6 , « ; Abaisse les valeurs maximum et minimum. 
V V Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
7 Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a I'écran 
of Valider d'affichage de graphique combiné. 


Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


8 Ceci confirme les paramétres changés. 
@-roviication 


-dee 


Ecran des paramétres linéaires 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


|Relais pompe * ~ssence 
2 3 


Paramétrage ligne |Rég. grille| 2 curs 


Epaisseur Igine ——————c— - 


Style ligne 


Couleur ligne pangs 
couleur 


j 


Appliquer a toutes les rubriques 


5 


6 df Valider 


SMF-00096 


D4 Annuler 


Instructions d'utilisation 


(PA eericave 7 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 
3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 
4 , Ceci change I'épaisseur et le style des lignes. 
5 Ceci change la couleur des lignes. 
lipases Sélectionner la couleur parmi la palette de couleurs. 


Si la case a coche <A> « Appliquer a tous les éléments » est sélectionnée, la 
couleur de ligne sélectionnée s'applique a tous les signaux. 


Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 


443 


Ecran de configuration de grille 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


EGI Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


EGI nh pompe 4 essence 


® Aff aril 
Masq arll 


| Appliquer a toutes les rubriques 


A 


1 


Paramétrage ligne Rég. grille |2 curs * 
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Instructions d'utilisation 


(PA eoricave 6 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 
3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 
4 ® Aff grll Régle si la grille des écrans de graphique doit étre montrée ou cachée. 
; Les options sélectionnées sont réglées pour tous les signaux lorsqu’une coche 
Masq gr 


est placée dans la case a cocher <A> « Appliquer a tous les signaux ». 


Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 
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Ecran de configuration a deux curseurs 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


Régime moteur 
| Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


Relais pompe 4 essence 


Rég. grille 2 curs. | 
2 curseurshors ¢ tes 
Donncout ot 
5 Jd Valider x Annuler ¢ Appian 6 


SMF-10043 


Instructions d'utilisation 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 

S Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 

4 Fh ; Change la couleur a l’extérieur des pages des deux curseurs et la couleur du 

aa texte des données analytiques. 
eae Les couleurs sont sélectionnées depuis la palette des couleurs. 
5 ] Ceci raméne l'affichage a I'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
Valider | d'affichage de graphique combiné. 
= 


Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 
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11-8. Editer marque 


@ Cliquer sur les « Paramétres de graphique » de ay) sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I|'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran des paramétres de plage d'affichage. Ou bien, 


double-cliquez sur les parties marquées pour afficher I'écran d'édition. 


Ecran des paramétres linéaires 


1 A B : 


00:00:29.686 
00:00:30.604 
00:00:31.219 
00:00:31.915 


00:00:32.715 
00:00:35.515 


Mémo a 


2 ‘fd «| 3 @ maou! x< Annuler 


SMF-10034 


Présentation de I'écran 


Ceci affiche le numéro de la marque. Le numéro de la marque est numéroté 


A |No 
dans l’ordre de l'heure a laquelle la marque a été ajoutée. 


B |Tpon hraire Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 


Cc |Mémo Ceci affiche le mémo entré dans |’écran des paramétres des marques. 


Instructions d'utilisation 


1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 


2 f - Ceci raméne l'affichage a |'écran d'affichage de graphiquedivisé ou a |'écran 


d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


3 ar aaa peree maaan Ceci retire les marques a |’aide des cases sélectionnées. 
@ Annuler 


repere 
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11-9. Sauvegarde de données 


@ Cliquer sur B dans la zone d'affichage de menu afin d'afficher I'6cran de sauvegarde de données. 


Ecran de sauvegarde de données 


Nm donees [Data =2 
Systeme Moteur 
Sommaire —§ Moniteur de donnees 


Jouretheure 2015/05/07 17:34 
Memo 


SMF-00097 


@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur 


l'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 


11-10. Chargement de données 


@ Cliquer sur « Informations du projet » dans la zone d’affichage de menu afin d’afficher l’écran du projet durant la 
diagnose. 


Ecran du projet 


Projet Liste des donnees individuelles: 


Nom du projet: 2015/05/07 17:25:57 J 2015/05/07 17:25:57 


Heure debut 2015/05/07 17:25:57 & fi Moteur 
{J Moniteur de donnees 


Heure fin: - 


Menu principal Remarques sur le diagnostic (imprime) @ Data -2 


EP tous les DTC 


Informations vehicule 


N° chassis: j = | 


N° enregist:| | a =a) | 7) { Pas inspec | 


NIV: 


Vehicule WRX / Levorg 
Modele VA/VMB 

Logiciel de 
diagnostic 


SSM4 Donnees individuelles 


Nom des donnees: [Data =1 


Date de saisie: 2015/05/07 17:34:56 


Memo: 


: 


a | Me) I | nd 


SMF-00098 


447 = 


@ Double-cliquer sur le fichier de moniteur de données individuelles désiré dans la liste des fichiers de données 
individuelles sur I'écran de projet, ou sélectionner les données désirées et cliquer sur <1> « Ouvrir » afin d'afficher 


l'écran de chargement de données. 


<9) laa 


Pour la sauvegarde automatique des données, « Sauvegarde automatique » est inscrit dans le champs du 
mémo. 


e Les données du moniteur de données sauvegardées se trouvent en dessous de « Moniteur de données » 
dans la liste de données individuelles. 


Ecran de chargement de données (Affichage de liste) 


Régime moteur 
|CH1 
Débitmétre d'air 
Vitesse du véhicule 


Ouverture accélér... 
Sonde A/F #1 
Avance a l'alluma... 


ection d'une foncti 


Annulation 
code 
loniteur de 
données 

- Test actif 
Support 
he 


Temps d'inject. Si... 
Surv. court d’ess. ... 
Surv. longe d’ess. ... 
Calage d’allumag... 
| Press. admission a... 
|Sonde 02 #12 


Ve es sonnalisez VT Angle a I'ava... F 
WT Angle a I'ava... 
=E esition-du-curse Temps (Position du curset FOO Doo) 
11,12,13,14 ai (aaa a ee see 15,16,17,18 


lt 


le Ea 


8—— 9 


| ea Die) 


| =v eo 


_ 


SMF-00099 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 


Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


B | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c |Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Maximum, minimum, 
moyenne 


Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes pour toutes les données. 


E |Position du curseur 


Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 


F | Durée (position du 
curseur) 


Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
courante du curseur. 
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Instructions d'utilisation 


1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 
2 ee Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
ax immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 
4 ——o Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou l'icone de 
te déclenchement. 
Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
4 i ¥ Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
5 [ es Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 

a Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, I'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 

6 Commute I'affichage de la liste entre les affichages sur 1 colonne et sur 2 colonnes. 
recy | Les valeurs maximum, minimum et moyennes ne sont pas affichées dans 
l'affichage sur 2 colonnes. 
7 ) Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 
8 Graphe| Ceci affiche l'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
9 Ball Graphe Ceci affiche l’6cran de chargement (affichage de graphique combiné) 
NE] mixte 
10 Ceci ajoute une marque. 
le Repere Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
— marque ou pour supprimer la marque. 
11 K«,- Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. 
42 | in| | Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. 
43 « | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 

. : vers la droite. 

14 <j | Ceci deplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 

. ; données vers la gauche. 

15 > Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 

- ; données vers la droite. 

16 hia Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 

: : vers la droite. 

17 | pe | Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. 
18 a. | Ceci améne a la fin de la barre de défilement. 
19 Ceci vous permet de régler la durée (largeur) affichée sur un écran d'affichage de 
lL graphique en étirant l'extrémité finale de la barre de défilement au besoin. 
~~ | L'affichage ne change pas lorsqu'on étire la barre de défilement sur I'écran 
d'affichage de liste. 


W Remarques 


Démarrer et stopper le mesurage ainsi que démarrer le déclenchement ne peut pas étre effectué sur 


I'écran de chargement de données. 
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@ Cliquer sur <7> « Graphique divisé » sur l'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <10> « 
Graphique divisé » sur I'écran de chargement de données (affichage de graphique combiné) afin d'ouvrir I'écran 


de chargement de données (affichage de graphique divisé). 


Ecran de chargement de données (Affichage de graphique divisé) 


SU"*°"" Select Monitor 4 - Moniteur de de~~*-- - Moteur(EGD),Analogique(OSC) 


Cee en 
[val..| u.. / 


[EGI] Régime moteur [rpm] a 


outes les donnees 
Maximum:2371 
Minimum:650, 
Moyenne:876 


v | EGI | Régim... 
1} 4 

ISC . Valeur:815 
I | Vitess... ks 

EGI | Angle ... [ fi: 9] [EGN Angle ouvert. papi.\on [%] 
[| Ouvert...} 0, 100FToutes les données 
2 Maximum:80 

CGI | Sonde ...} 0. Minimum:13 
| Moyenne:14 


E 


[ | Avanc... 


Valeur:14 


[EGI] Ouverture accélé sateur [96] 


Toutes les données / 
Maximum:62.0 
Minimum:0.0 
50,0} Moyenne:0.6 
aleur0.0 1 fl 


TEMPS [s]_ Fe Nb granes i - G 
Position du curseur| F »s (Position du SS 
C4, | 2 i 3 > 


NG Qe) se | Dito 


100.0} 


SMF-00100 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Affichage de graphiques | Ceci affiche tous les graphiques de signaux pour les éléments affichés. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage par glisser-déposer des fenétres 
de graphique. 


f |Curseur du graphique | Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour le 
point du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 


F |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 
G |Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
curseur) courante du curseur. 


Instructions d'utilisation 


1 
Retour 


Ceci retourne l’affichage a l’écran de chargement de données (Affichage de liste). 


Ceci affiche l’6cran de chargement (affichage de graphique combiné) 
Consulter « 11-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


° oe 
uw) 
SS] muixte 
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Ceci ajoute une marque. 

Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
marque ou pour supprimer la marque. 

Pour éditer les marques, double-cliquez la partie sur laquelle se trouve la marques. 
Pour des explications plus détaillées, voir "11-8. Edition des marques". 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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@ Cliquer sur <8> « Graphique combiné » sur l'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <11> « 


Graphique combiné » sur l'écran de chargement de données (affichage de graphique combiné). 


Ecran de chargement de données (Affichage de graphique combiné) 


D (nese) 


[EGI] Angle ouve... [%] 
[EGI] Débitmétre... [g/s] 
[EGI] Régime mot... [rpm] 


———— 


7700 7800 79.00 80.00 8100 8200 83.00 8400 85.00 86.00 


yi} 


TEMPS [s] 


~ Nb graphes 1 


1 G 
Position du curseur[1254/-19~ F ds (Position du ce ET 
CALS 1 <2 a 3 >> LP 


| been) Uae 


ie 


SMF-00101 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer l'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit sur 
le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou. « Déplacer 
d'un vers le bas » a partir du menu. 


p_ | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 

c |Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 

p |Affichage de Ceci affiche un graphique des signaux double-cliqués dans la zone d'affichage de liste. 
graphiques Le nom des éléments, Il'unité de mesure, les valeurs maximum et minimum de tous les 


éléments sont affichés sur l'axe Y dans le graphique. 

(Des valeurs maximum/minimum sont affichées verticalement dans I'affichage du 
graphique). 

Jusqu'a quatre éléments d'axe Y sont affichés sur la gauche du graphique et les 
éléments 5 a 8 de I'axe Y sont affichés sur le cété droit. 

S'il existe plus de huit éléments, le graphique est automatiquement divisé en deux 
graphiques afin d'afficher un maximum de 16 éléments. 


fF |Curseur du Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour le point 
graphique du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 


F |Position du curseur | Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 


G |Durée (position du | Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position courante 
curseur) du curseur. 
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Instructions d'utilisation 


1 Ceci retourne l’affichage a l’écran de chargement de données (Affichage de liste). 
Retour 
ST Grohe Ceci affiche I'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
pevveies P Consulter « 11-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 


esd fract 


Ceci ajoute une marque. 

Repere Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
marque ou pour supprimer la marque. 

Pour éditer les marques, double-cliquez la partie sur laquelle se trouve la marques. 
Pour des explications plus détaillées, voir "11-8. Edition des marques". 


| |e 


= Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
(ry) pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 

bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 


@ Cliquer sur « Marquer » sur l'écran de chargement de données afin d'afficher l'écran des paraméetres de 


marquage. 


Ecran des paramétres de marquage 


Editer reperes 


Memo 1 


2 bef 


3 y Annuler 
repere 


) 
»-4 Annuler 
J 


SMF-00102 


Instructions d'utilisation 


1 | Memo Ceci vous permet de saisir des notes sur les positions marquées. 
2 fi a Ceci sauvegarde les informations des marques. 
of Sauveg Ceci crée une nouvelle marque si la position n'est pas actuellement marquée. Si la 
in, AEN position est actuellement marquée, les informations de la note seront écrasées. 
3 = Ceci supprime la marque. 
Annuler meat : ae 
ene Ce bouton est opérationnel uniquement lorsque « Marque » est cliqué sur la 
to A position marquée. 


i) 
“we Remarques 
e L'écran de confirmation d'écrasement de données s'affiche si vous tentez de fermer le moniteur de 
données sans sauvegarder les changements apportés a |'état d'affichage. 
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11-11. Analyse a 2 curseurs 


L'analyse a 2 curseurs vous permet d'ajouter les valeurs de deux points quelconques de données mesurées ainsi que 
les valeurs maximum, minimum et moyennes entre ces deux points. 


@ Cliquer sur « Analyse a 2 curseurs » de L~ J sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I'écran d'affichage 
de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran d'analyse a 2 curseurs. 


Ecran d'analyse a 2 curseurs 


[EGI] Vitesse du... [km/h] 
[EGI] Debitmétre... [g/s] 
[EGI] VVT Angle ... [deg] 
[EGI] Angle reta... [deg] 
[EGI] Tens. modu... [V] 


(EGI] Avance 4 |... [7] 


TEMPS [s]_ 4 ~l Nb graphes .|  ©CurseurA © Curseur B 
a 1 


Position du curseur 330/732 »s (Position du curseur) 00:00:22.770 
LM 4) > >be Lt) 


eB eo ae 


SMF-00103 


Présentation de I'écran 


A |Valeur A: * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur A. 

p | Valeur B : * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur B. 

c |Maximum:* Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes entre les deux positions 
Minimum:* de curseur. 
Moyenne:* 

D |*."* s (caractéeres Ceci affiche la durée pour la position de curseur A. 
rouges) 

— |*."* s (caractéres bleus) | Ceci affiche la durée pour la position de curseur B. 

F |*."* s (caractéres noirs) | Ceci affiche la difference de durée entre les deux positions de curseur. 


Instructions d'utilisation 


1 © Curseur A Ceci commute la sélection du curseur principal. 
Ceci affiche la valeur du signal ou les informations de l’emplacement des curseur en 
» Curseur B fonction de l’emplacement du curseur principal sélectionné. 
2 fi Faire glisser l'ic6ne pour déplacer la position du curseur A. 
3 A Faire glisser I'ic6ne pour déplacer la position du curseur B. 


- 154 - 


11-11-1.Découpage et enregistrement des données 


Les données de Couper et sauvegarder peuvent étre utilisées dans l’écran des données numériques de soit 
Graphe fract, soit de Graphe mixte. (L’explication suivante concerne |’écran d’affichage de Graph mixte.) 


Ecran d'analyse a 2 curseurs 


donnees - Moteur 


x fx 9} Regime moteur [rpm] a 


ooo 
cs & & Donnees entre deux curseurs 
Sas6 


=] = Maximum:4039 
Minimum:3712 


® Regime moteur 


; 5 Moyenne:3883 
Gy Angle ouvert. | 24 | % [IF Valeur A:3758 | 
EB] Ouverture acc... | 38.0 | % Valeur 6:3875 


Debitmetre d’air| 31.4 | g/s 

G}| Vitesse du veh...| O | km... 
Sonde A/F #1 1.38 
GJ) Avance a lallu...| 34.0 |< 


°%I 
%| 


tle, 


Temp. d'eau ZL, | xe 
| Temps d'inject...| 0.00 | ms 
Surv. court d’e..| 0.0 | % 
}(@| Surv. longe d’e..| -3.1 | % 
Calage d'allum..| 0.0 | deg 
GQ) Press. admissi.. | 49 | kPa 
Sonde 02 #12 | 0.050} V 
VVT Angleal'.. | -17 | deg 
WT Angle al’... | -17 | deg 
Angle retard V...) 20 | deg 
Angle retard V...| 20 | deg J 5 
nsec yen ERE A, 400 500 600 700 800 9,00 1000 1100 1200 13.00 © 


Regime cible d...| 694 | rpm f fe 
Rapport equiv....| 0.999 TEMPS [s] ~ Nb graphes) + CurseurA = @ Curseur B 


Temperature d..| 70 | <C 
Temp. d'aird’a..| 31 ro Position du curseur 169/274 Temps (Position du curseur) 00:00:10.703 


Temp. d’air ext.) 14 | <C x | bs | « | 4 | | | LES > | » | be | Dl 
S}) Valeur « 1 lar..| 45.5 | % | + I & = oe a = | (3 : | fib tees Deo! 


SMF-00213 


m 


Ouverture 
Regime mot... [rpm] 


0.0 
0 
0 


@ Cliquez sur <1> B en bas a gauche de |’écran d'analyse a 2 curseurs. L’écran sélectn gamme sauvgde 
s‘affiche. 


L’écran sélectn gamme sauvgde 


P 


Sélectnnez gamme sauvegarde 


») Svgdez ttes dnées 


1 © Svgdez dnées entre 2 crsrs 


2 « 


@ Veuillez cocher le <1>"Svgdez dnées entre 2 crsrs" dans l’écran sélectn gamme sauvgde. Lorsque vous 


SMF-00214 


cliquez sur <2> "OK", l’6cran de sauvegarde de données est affiché. 


Gl 
<9) Remarques 


e Si vous sélectionnez “Svgdez ttes dnées” a ce stade, le découpage et l’enregistrement ne sont pas 
effectués et l'ensemble des données échantillonnées est enregistré. 
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Ecran de sauvegarde de données 


‘Enregistrement des données 
Nmdonées_ |Données - 1 
Systeme Moteur 


Sommaire Moniteur de données 


Jouretheure 06/10/2015 10:40 


Mémo 


1 rr Sauveg x< Annuler 


SMF-00215 


@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur 


I'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 


= 
(a 
9) Remarques 

e Si vous désirez ne sauvegarder que les données coupées sous forme de fichier, veuillez sauvegarder 


en ne sélectionnant que les données pertinentes dans export de I’écran du projet. 
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11-12. Comparaison de données 


@ Depuis le bouton ——_.), cliquer sur « Fonction » puis sur « Comparaison de données » afin d'afficher I'écran de 


sélection du second type de données pour comparaison. 


Sélection du second type de données pour I'écran de comparaison. 


Lire depuis 


|Donnees de gestion de projet 


Liste des moniteurs de donnees 


2015/05/07 
15:44:43 


Moniteur de 
Data -1 
donnees 


Moniteur de 
donnees 


Moniteur de 
donnees 


Test actif 


2015/05/07 Moniteur de | 
15:24:24 donnees 


2015/05/07 Moniteur de 


donnees 


SMF-00104 


Présentation de l'écran 


Subaru VA /VM B > SSM4 Moteur 


Subaru VA/VMB > SSM4_ | Moteur 


Subaru VA/VMB > SSM4_| Moteur 


Subaru VA/VMB > SSM4_ | Moteur 


Subaru VA/VMB > SSM4_ | Moteur 


Subaru 16MY > SSM4 Moteur 


[Vehicule [Detail du vehicule [Systeme [Enregistre 
WRX / 2015/05/07 
iis 
2015/05/07 
17:40:38 
2015/05/07 
17:34:56 
2015/05/07 
15:46:34 
2015/05/07 
15:25:51 
2015/05/07 
15:17:59 


Levorg 


x Annuler 


A |Lire a partir de Il s'agit d'un menu déroulant pour sélectionner le projet a charger. 
p_ | Liste du moniteur de Ceci affiche une liste de projets stockés dans le dossier particulier et contenant des 
données données individuelles comparables (données mesurées a partir du moniteur de 
données). 
Toutes les données individuelles dans le projet s'affichent lorsqu'il existe des 
fichiers de données individuelles multiples pouvant étre comparées dans le méme 
nom de projet. 
c |Mémo du projet Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
sur des projets. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 
Dp |Meémo du moniteurde |Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
données sur des données individuelles. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 
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@ Aprés avoir sélectionné des données individuelles dans la liste du moniteur de données <B>, cliquer sur <1> 


« Sélectionner » afin d'afficher I'écran de comparaison de données. 


Ecran de comparaison de données 


YJ suB“>"' Select Monitor 4 - Comparaison moniteur de donr 1 ‘comparaison 1 - Moteur(EGI): comparaison 2 - Moteur(E B 
— A im] VW = » | I ? ] 4 | in| nees comparaison 1 - Regime moteur [rpm] 


Drs - 3 aa — 
Maxil :0 
Regime m... (0) (0) baa 


Minimum: 
Debitmetre...| 0.3 | 0. Y 
Vitesse du...| 0 
Angle ouve...| 100 
Ouverture ... | 12.2 
Sonde A/F ...| 1.00 
Avance al'...| 0.0 
Temp. d'eau | - 
Temps d’in... 
Surv. court... 
Surv. longe... 
Calage d'al...| 
Press. adm... 
Sonde 02... | 
VVT Angle... 
WT Angle... 
Tens. mod... 
Regime cib...| 800 
Rapport eq...| 0.9... 
Temperatu... 
Temp. d'air... 


au 789 a > Cr Lb) 10,11,12,13 
| Bl | Valeur de c.. aN, 17 A rr b> eb) 18,19,20,21 


on cha... | 0. . | (i 22 (aan 
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10 
650.0 
100.0 


Angle ouve 
Vitesse du 
Debitmetre 
Ouverture 
Sonde A/F 
Avance a | 


0,00 
-40.0 


100 
650.0 
100.0 

2.0 


Minimum:0 
= Moyenne:o 
o@ Valeuro 


Angle ouve 
Vitesse du 
Debitmetre 
Ouverture 
Sonde A/F 
Avance a |. 


==" APS [s] 
5 é 5 


Présentation de l'écran 


A |Affichage de liste Ceci affiche les éléments pour lesquels les noms d'élément du moniteur de 
données correspondent entre les données de lecture et les données de 
comparaison. 

« - » S'affiche lorsque le paramétre n'est pas présent dans les deux jeux de 
données. 

p |Données de lecture Ceci affiche un graphique des données de lecture. 

c |Données de Ceci affiche un graphique des données de comparaison. 

comparaison 

p |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 

E | Temps écoulé Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
courante du curseur. 
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Instructions d'utilisation 


1 ink La plage du graphisme des éléments sélectionnées sur l'affichage de liste est 
automatiquement configurée. 
2 Ceci raméne a l'écran avant d'exécuter une « Comparaison de données ». 
& Retour 
3 Ceci ajoute une marque au graphique des données de lecture. 
Repere | ; 3 a : : we 
aa 1) Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
stomps marque ou pour supprimer la marque. 
La marque et la ligne sont affichées en bleu. 
Une marque écran de configuration pour le graphique des données recréées 
apparait aprés avoir réglé la marque lorsqu’une coche est placée dans la case a 
cocher «Schronisme». 
4 R Ceci ajoute une marque au graphique des données de comparaison. 
epere ; 2 a i . sg 
(ly ci 2) Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
yoatompe marque ou pour supprimer la marque. 
La marque et la ligne sont affichées en vert. 
Une marque écran de configuration pour le graphique des données recréées 
apparait aprés avoir réglé la marque lorsqu’une coche est placée dans la case a 
cocher «Schronisme». 
5 Lorsque cette case a cocher est sélectionnée, les mouvements de curseur, la 
Schronisme largeur de la barre de défilement et les mouvements de barre de défilement des 
données de lecture et des données de comparaison sont synchronisés. 
6 KJ Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. (données de lecture) 
7 ig | Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. (données de lecture) 
8 0] | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
. vers la gauche. (données de lecture) 
9 <j | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
; : données vers la gauche. (données de lecture) 
10 > Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
; : données vers la droite. (données de lecture) 
4 >> Ceci deplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
. : vers la droite. (données de lecture) 
12 pe ] Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. (données de lecture) 
13 P| | Ceci améne a la fin de la barre de defilement. (données de lecture) 
14 pin | Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. (données de 
——- comparaison) 
15 fq Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. (données de 
———— comparaison) 
16 « | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
—— vers la gauche. (données de comparaison) 
17 q_| Ceci déplace la position des données (unite d'échantillonnage) d'un point de 
= données vers la gauche. (données de comparaison) 
18 > Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
————— données vers la droite. (données de comparaison) 
19 Die | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
ES vers la droite. (données de comparaison) 
20 pe] Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. (données de comparaison) 
21 Di | Ceci améne a la fin de la barre de defilement. (données de comparaison) 
22 Ceci vous permet de régler la durée (largeur) affichée sur un écran d'affichage de 
l graphique en étirant I'extrémité finale de la barre de défilement au besoin. 
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@ Cliquer sur « Marquer (Comp1) » ou sur « Marquer (Comp2) » sur I'écran de comparaison de données afin 


d'afficher I'écran des paramétres de marquage. 


Ecran des paramétres de marquage 


Placer le repere sur les donnees de comparaison 1 


Memo 1 


2 ef ws 3 Gaz 


»-4 Annuler 


SMF-00106 


Instructions d'utilisation 


1 Ceci vous permet de saisir des notes sur les positions marquées. 
Memo 
2 — Ceci sauvegarde les informations des marques. 
of Sauveg Ceci crée une nouvelle marque si la position n'est pas actuellement marquée. Si la 
position est actuellement marquée, les informations de la note seront écrasées. 

4 = Ceci supprime la marque. 

Annuler paar : = he 

een Ce bouton est opérationnel uniquement lorsque « Marque » est cliqué sur la 

bi position marquée. 


i) 
“~ Remarques 
e L'écran de confirmation d'écrasement de données s'affiche si vous tentez de fermer le moniteur de 
données sans sauvegarder les changements apportés a |'état d'affichage. 
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12. Test actif 


Ceci vous permet d'entrainer manuellement l'actionneur afin de vérifier le fonctionnement dans des systémes de 
contrdle qui sont compatibles avec SSM4 et prennent en charge la fonction de test actif. 


Ceci vous permet d'exécuter le test actif tout en utilisant également le moniteur de données. 
Ecran de sélection de fonction 


r 


lection d'une fonctij 


DTC 
Annulation 
Me code 


Yo pesca 


SMF-00107 


@ Cliquer sur <1> « Test actif » sur l'écran de sélection de fonction pour afficher l'écran de sélection d'élément. 


Ecran de sélection d'élément 


Rubrique test actif + Explications 


Relais pompe a essance 

Soup. solenoide CPC 

Relais vent. radiateur 

Relais compresseur A/C 
Commande pompe a carburant (Entraineme... 
Delai allumage ralenti fixe 
Controle du ralenti 

Mode d'arret injection (Injecteur 1) 
Mode d'arret injection (Injecteur 2) 
Mode d'arret injection (Injecteur 3) 
Mode d'arret injection (Injecteur 4) 


Regulation de la quantie d'injection 
Commande de soupape RGE (A etapes) 
Controle de l'alternateur 


SMF-00108 


Gt 
.y) Remarques 
e L'« Elément de test actif » différe selon le systéme et le véhicule sélectionné. 


e Des informations détaillées sur le rapport sélectionné sont affichées dans la description. 
Les informations détaillées peuvent ne pas étre affichées selon l'élément sélectionné. 
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12-1. Selection de signaux 


Apres avoir sélectionné un élément a partir de l'écran de sélection d'élément, cliquer sur <1> « Sélectionner » afin 
d'afficher I'écran de sélection de signal. 


Ecran de sélection de signal 


SUBARU Select Monitor 4 - Paran “~~ du moniteur de donr ~ 


- steur(EGD, Analogique(OSC) bo eles) | 


cent 


lection d'une fonctil 
Fl 
Annulation 


Moniteur de 
£3 données 
ory Test actif 


13 


H J 


Sélectidaner signal | Déclenche 41112 rétrages | Paramétrage analog ! ' : 
as cn 
E 


|] Ttes dée 


cH2 15 


Nb. de rupriques sélectionnééy 


Fam 


Régime moteur 


CH3 
CH4 


———— SC CH1 


" 


Info rubrique 


& 14.10V D 


— 


Info 


projet 


eB, 
parmg: 


Gp evones 


9 E a ff «erties 10 


: Se tecture) |W 
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4 
Présentation de l'écran 
A |Mot-clé Il s'agit du champ ou les mots-clés utilisés pour filtrer des signaux sont saisis. 
Ceci vous permet de sélectionner des mots-clés saisis precédemment a partir du 
menu déroulant. 
Bp | Groupe de signaux Il s'agit du menu déroulant utilisé pour sélectionner des groupes de signaux. 
c |Liste de signaux Ceci affiche des signaux mesurables par le systeme durant des diagnostics. 
sélectionnables Les signaux affichés différent selon le groupe de signaux sélectionné. 
p |!nformations sur Ceci affiche des informations sur des signaux sélectionnés a partir de la liste de 
élément signaux sélectionnables. 
Les informations sur I'élement peuvent ne pas 6tre affichées selon le signal 
sélectionné. 
E |Nombre d'éléments Ceci affiche le nombre d'éléments de signal affichés dans la liste de signaux 
sélectionnés sélectionnés. 
F |Liste de signaux Ceci affiche les signaux sélectionnés a partir de la liste de signaux sélectionnables. 
sélectionnés 
G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme L’abréviation du nom du systéme n’est utilisée que dans SSM4. 
Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
_ |Heure ENR Ce menu déroulant sert a régler la durée maximum d’enregistrement permise par 
(norm.) mesurage des données de surveillance. 
J |Sans mesurage en En plagant une coche dans la case a cocher, les données sont automatiquement 
cours) répétées et sauvegardées et mesurées a nouveau pendant la durée 
d’enregistrement maximum réglée. Permettre cette fonction pour enregistrer les 
données surveillées au-dela de la durée maximum d’enregistrement. 
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Instructions d'utilisation 


1 Ceci est utilisé pour filtrer l'affichage de signaux contenant des mots-clés. 
Saisir un mot-clé ou le sélectionner a partir du menu déroulant puis cliquer 
sur <11> —. afin de filtrer des signaux. 

Cliquer sur <12> | pour supprimer le filtre. 
2 Des signaux enregistrés dans des groupes de signaux sélectionnés a partir 
¥ du menu déroulant sont affichés dans la liste de signaux sélectionnables. 
= Sélectionner « Toutes les données » affiche tous les signaux. 
4 ee ee Ceci ajoute des signaux mesurables a la liste de signaux sélectionnés. 
eoeee Le signal dé t la limit srieure de 150 si doit étre ajouté 
Tout e signal dépassant la limite supérieure de signaux doit étre ajouté. 
4 tT a Ceci ajoute des signaux sélectionnés a la liste de signaux sélectionnés. 
») Ajoute De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 
a La limite supérieure du nombre de signaux pouvant étre ajoutés est de 150. 
5 = Ceci supprime des signaux sélectionnés de la liste des signaux 
< Annul sélectionnés. 
Fd De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 
6 DP mrnul Ceci retire des signaux sélectionnés de la liste des signaux sélectionnés. 
« a 
7 re Ceci raméne a l'écran de sélection d'élément. 
x& Retour 
8 a .... 1] Ceci sauvegarde les données du moniteur de données. 
Enrr : fi : : : 
= Ceci sauvegarde des sélections de signaux et des paramétres 
_Raasparmges déclencheurs. 
9 =] Prage Ceci charge des paramétres du moniteur de données sauvegardées. 
= © lecture 
10 ay Pa Ceci affiche I'écran du moniteur de données. 
14 a Exporte les réglages des données de surveillance sous forme de fichier. 
il Exporter 
15 Les signaux enregistrés sous le nom du systéme et sélectionnés depuis le 
~ menu déroulant s'affichent dans la "Liste des signaux sélectionnables". La 
sélection de "OSC" permet d'afficher le canal pour une mesure analogique. 
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Ca) 
7 Remarques 


Ceci vous permet d'exécuter le test actif indépendamment sans exécuter le moniteur de données en 
cliquant sur <10> « Confirmé » sans ajouter de signaux a la liste de signaux sélectionnés. 


Les signaux affichés dans la liste de signaux sélectionnables lorsque « Toutes les données » est 
sélectionné different selon le systeme utilisé et le véhicule pour lequel le moniteur de données est actionné. 


Les groupes de signaux enregistrés en premier pour chaque systéme différent selon le systéme et le 
véhicule pour lequel le moniteur de données est actionné. 


Lorsque la « Liste personnalisée » affichée dans le menu déroulant de groupe de signaux est sélectionnée, 
les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le test actif par le 
systéme dans les diagnostics sont affichés dans la liste de signaux sélectionnés. 


Les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le test actif par le 
systéme dans les diagnostics sont affichés dans la zone affichant la liste de signaux sélectionnés. 


Lors de l'exécution du moniteur du test actif pour la premiére fois aprés I'installation du SSM4, tous les 
noms de signaux sont affichés dans la zone qui affiche la liste de signaux sélectionnés. Ceci ne peut pas 
étre changé. 

Les noms de signaux mesurés peuvent étre changés aprés chargement du fichier de configuration. Les 
signaux mesurés peuvent étre changés aprés la seconde fois. 
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12-2. Parametres déeclencheurs 
Ceci vous permet de configurer des conditions de détection de déclenchement afin d'appliquer des déclenchements 
pour répondre automatiquement a des valeurs de signaux mesurées. 


Ceci vous permet de configurer différentes conditions pour différents signaux ainsi que de configurer des 
combinaisons conditionnelles. 


® Cliquer sur l'onglet <13> « Paramétres déclencheurs » sur I'écran de sélection de signal afin d'afficher I'écran des 


parametres déclencheurs. 


Ga 
ay) Remarques 


e Configurer des conditions de déclenchement n'est pas requis pour exécuter le test actif. 
Dans ce cas, cliquer sur <10> « Confirmé » aprés avoir sélectionné un signal sur I'6cran de sélection de signal. 


Ecran de paramétres déclencheurs 


33] SUBARU 


Heure ENR 
(décl.) 


Pt déclencht 


lection d'une foncti 


ie DTC iti oa 
ae muse | | item Choix | Valeur _ ep tamcto _Malaur_|_Unite_ conelti. Coma. Paremeireges 


fl__code EGI | Régime moteur 2000 En haut 
al__| Ouverture accélérat...|| 30.0 En haut 


3000 En haut 
40.0 En haut 


(ia fom 
(ia fom 


SMF-10029 
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Présentation de l'écran 


A |Parametres de Ceci affiche les conditions d'enregistrement configurées. 
condition 
d'enregistrement 
Bp |Heure ENR Ceci affiche le temps d'enregistrement du moniteur de données. 
(décl.) 
c |Point de Ceci affiche le point de déclenchement. 
déclenchement Ceci affiche le temps d'enregistrement avant et aprés le timing des 
déclenchements. 
La position du bouton sur la barre de défilement représente le point de 
déclenchement. 
Dp | Conditions de prémisse | Ceci affiche les conditions de prémisse de déclenchement. 
de déclenchement Les déclenchements ne s'activent pas lorsque uniquement les conditions de 
détection sont satisfaites quand des préconditions sont configurées. 
Les préconditions doivent d'abord 6étre satisfaites puis les conditions de détection 
doivent étre satisfaites. 
= |Conditions de détection | Ceci affiche les conditions de détection de déclenchement. 
de déclenchement 
E Elément Ceci affiche le nom des signaux pour lesquels des conditions sont configurées. 
G | Valeur Ceci affiche la valeur fonctionnant comme la condition de déclenchement. 
4 | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 
| |Conditions de jugement | Ceci affiche les conditions de jugement pour chaque élément. 
J |Combinaison Ceci affiche le bouton pour sélectionner le type des combinaisons conditionnelles. 
K |Parametre de condition | Ceci affiche des boutons pour des parametre de condition. 
nstructions d'utilisation 
1 Ceci change le temps d'enregistrement. 
2 Omin0.0s Deplacer le bouton de la barre de défilement pour changer le point de 
déclenchement. 
Ceci vous permet de configurer une valeur estimée en pourcentage affichée en 
dessous de la barre de défilement. 
100% 
= ——, |Ceci configure le type de combinaisons conditionnelles. 
| AND OR Cliquer pour basculer entre « ET » et « OU ». 
4 ——$——_. Ceci affiche I'écran de configuration des conditions de déclenchement. 
| 4 Ceci vous permet de configurer des conditions de déclenchement pour chaque 
signal. 
5 a Ceci supprime des conditions de déclenchement pour chaque signal. 
6 a Ceci affiche I'écran du moniteur de données. 
of <ortim 
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7 


@ Cliquer sur l'onglet <4> ‘ sur l'écran de parametres déclencheurs afin d'afficher I'écran de configuration 


des conditions de déclenchement. 


Ecran de configuration des conditions de déclenchement. 


Parametrage des conditions de declenchementer 


Parametrage conditions 


Systeme: EGI 

Rubrique: [Regime moteur a|1 

Condits estimation: | Augmentation M 2 

Valeur estimee: | 
3 hoa 2000 rpm | > | 4 

: 10000 


df OK 5 x Annuler 


SMF-00111 


Instructions d'utilisation 


1 — Ceci sélectionne le nom des signaux pour lesquels des conditions de 
aa | déclenchement sont configurées. 


2 | Ceci change les conditions de jugement. 


3 Ceci abaisse la valeur de jugement. 

<j Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 

Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a l'aide d’un 
clavier. 


Ceci augmente la valeur de jugement. 
> Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a l'aide d’un 
clavier. 


5 Ceci raméne l'affichage a l'écran des paramétres de déclenchement. 
of OK | 
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12-3. Parametres analogiques 


Les paramétres analogiques incluent la plage d'entrée et des paramétres de canal. 


Ceci vous permet également de sauvegarder des données de configuration et de charger des fichiers de 


configuration sauvegardés. 


@ Cliquer sur l'onglet <2> « Paramétres analogiques » sur I'écran de sélection de signal ou sur l'onglet <1> 


« Paramétres analogiques » sur I'écran des paramétres de déclenchement afin d'afficher l'écran des paramétres 


analogiques. 


Ecran des paramétres analogiques 


SUBARU Select Monitor 4 - Paramétrage du moniteur de données - Moteur(EGI),Analogique(OSC) foe | 
diagnostic Sélectionner signal | Déclenchementer paramétrages Paramétrage analogique | 
Véhicule Plage d'entrée 


lection d'une foncti 


a) DTC 
Canal choisi 


2 + ©@ Parmtres défaut 


Rubrique 


Intervalle d'échantillonnage 


3 


Maximum Captr G A 


Maximum © CaptrG 


Maximum Captr G 


Maximum ® CaptrG 


G 


Ptrag utiltr 


Tx conrsvion Compensation Unité 


CH1 


Support 


FS d'opération in 


a 


CH3 


CH4 


| 


— 


ea | Oe) Sa, ee 
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Présentation de l'écran 


A |Plage d'entrée 


Ceci affiche la plage d'entrée pour chaque canal. 

La plage d'entrée est sélectionné en cliquant sur la case d'option a gauche de 
chaque élément. 

Les plages suivantes sont disponibles pour chaque élément. 

e 5V:-5Vat5V 

e 15V:-15Vat+15V 

e Maximum : -150 V a +150 V 

e Capteur de G:-5Vat+5V 


Pour mesurer Is ortie du capteur de G avec le cable du boitier de 
commutation fourni en option, selectionner un <Capteurde G>. 

Apres sélection de "Captr G", les valeurs numériques pour la conversion des 
quantités physiques (unité : G) sont saisies automatiquement pour "Tx 
conrsvion", "Compensation" et "Unité" pour indication des quantités physiques 
(unité : G). 

La valeur numérique de la conversion des quantités physiques (unité : G) est 
comme suit. 

Tx conrsvion : 1.515 

Compensation : -2.5 

Unité : G 

Le canal de destination de la sortie de chaque capteur de G est comme suit. 
CH2: Sortie axe des X 

CH3: Sortie axe des Y 

CHA4: Sortie axe des Z 

Ne pas selectionner le capteur G pour CH1 parce que le cable du boitier de 
commutateur ne peut physiquement pas y etre connecte. 


Bp |Parametres de canal 


Ceci affiche l'état des parameétres de canal. 
La méthode de paramétrage de canal est sélectionnée en cliquant sur la case 
d'option a gauche de chaque élément. 
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Cc Elément Ceci affiche le nom de canal de chaque canal. 
Ceci vous permet de le changer a votre convenance. 


Dp | Taux de conversion Ceci affiche le taux de conversion pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs telles qu'elles sont mesurées conformément avec le 
multiplicateur configuré pour des valeurs de signal analogique mesuré. 


gE |Décalage Ceci affiche la valeur de décalage pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs de somme telles qu'elles sont mesurées conformément 
avec la valeur supplémentaire configurée pour des signaux analogiques 


mesurés. 
F | Unite Ceci affiche Il'unité de mesure pour chaque canal. 
Les unités configurées sont affichées sur I'écran durant le mesurage. 
G |!ntervalle Affiche le signal d’intervalle d’échantillonnage pour les mesurages analogiques. 
d'échantillonnage Les signaux lors des mesurages analogiques sont échantillonnés au méme 


intervalle que les mesurages de module de commande lorsque «Schronisme » 
est sélectionné. 


Instructions d'utilisation 


1 e Ceci vous permet de sélectionner la plage d'entrée pour chaque canal. 
2 Sélectionner ceci raménera I'« Elément », le « Taux de conversion », le 
e « Décalage » et I'« Unité » pour chaque canal a ses paramétres par défaut. 
Des paramétres d'élément ne peuvent pas étre changés lorsque les paramétres 
par défaut sont sélectionnés. 
3 é Sélectionner ceci vous permet de changer les paramétres d'« Elément », de 


« Taux de conversion », de « Décalage » et d'« Unité » pour chaque canal. 


4 Des noms de canal peuvent étre saisis le cas échéant lorsque « Paramétres 
CH1 utilisateur » est sélectionné. 


5 Les valeurs de taux de conversion peuvent étre saisies le cas échéant lorsque 
1.000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 

6 La valeur du taux de conversion peut étre saisie le cas échéant lorsque 
0.000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 

7 Des unités de mesure peuvent étre saisies le cas échéant lorsque « Paramétres 
V utilisateur » est sélectionné. 


<>) Remarques 
e Quand "paramétrage analogique" apparait en grisé et qu'il n'est pas possible de cliquer dessus, 
sélectionner "OSC" dans "Zone d'affichage du nom de systéme" a l'écran de sélection du signal et ajouter 
le signal de la mesure analogique a la liste des signaux sélectionnés. 


e Tous les paramétres des signaux analogiques mesurés (canaux 1 a 4) peuvent étre changés. 
Des paramétres peuvent étre changés méme lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés sur I'écran de sélection de 
signal. 
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12-4. Affichage de liste 


Apres avoir ajouté des signaux du moniteur de données a la liste des signaux sélectionnés via I'écran de sélection de 
signal ou I'écran des parameétres de déclenchement, cliquer sur « Confirmé » afin d’afficher I'écran d'affichage de liste 
et de démarrer le mesurage. 


Ecran d'exécution de test actif (écran d'affichage de liste) 


SUBARU Select Monitor 4 - Test actif - Moteur(EGI), Anal A e(OSC) 


Démarrer 
diagnostic 
® Véhicule 

Legacy / Liberty 

/ Outback 

Cible 

Chaque 

systéme 

Systeme 

Moteur | 
Régime moteur 
CH1 


_ |Débitmetre d’air 
Vitesse du véhicule} 
Angle ouvert. papi. 
Ouverture accélér.. 
Sonde A/F #1 
Avance a l'alluma... | Z : D 
Temp. d'eau 
Temps d'inject. Si... 
_|Surv. court d'ess. ... 
Surv. longe d’ess. ... 


& 14.10V 
L 
Eallelis 


SMF-00112 
Présentation de l'écran 


A |Elément de test actif Ceci affiche les noms des éléments du test actif. 

B Etat de départ Ceci affiche l'état du lecteur (« Démarrage » ou « Stop ») de l'actionneur. 

c |Panneau de commande | Ceci affiche le panneau de commande du test actif. 
Le panneau de commande affiché différe en fonction de l'élément sélectionné. 

Affichage de liste Ceci affiche les détails du moniteur de données. 

Les détails de l'affichage sont les mémes que pour I'affichage pour la fonction du 
moniteur de données. 

E Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 
Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 

F_ | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 

G |Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 

H_ |Maximum/Minimum Ceci affiche les valeurs maximum/minimum. 


L'affichage est actualisé lorsque les valeurs maximum/minimum changent. 


| |Moyenne Ceci affiche la valeur moyenne sur la durée entre le début du mesurage jusqu'au 
point de données courant. 
L'affichage est actualisé lorsque les données mesurées sont acquises. 


Jj |Nombre d'échantillons | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


K | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 
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Instructions d'utilisation 


1 


Ceci réinitialise les paramétres du panneau de commande. 


2 


Ceci affiche des informations détaillées pour les élément du test actif sélectionné. 


Ceci démarre et stoppe le test actif. 

« Démarrage » s'affiche lorsque le test actif n'est pas en cours d'exécution. « Stop » 
s'affiche lorsque le test actif est en cours d'exécution. 

Cette fonction peut étre inopérante ou peut ne pas s'afficher en fonction des 
éléments de test actif sélectionnés. 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 


déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a |'ordre 
immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 


tie 


Commute I'affichage de la liste entre les affichages sur 1 colonne et sur 2 colonnes. 
Les valeurs maximum, minimum et moyennes ne sont pas affichées dans 
l'affichage sur 2 colonnes. 


Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 


All] Graphe 
] mixte 


a Graphe 
fract 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique divisé. 
Consulter « 12-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique combiné. 
Consulter « 12-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


10 


| lppstenche 


Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 

Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a I'état 
de déclenchement. 

Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


11 


le Repere 


Ceci ajoute une marque. 
Il est également possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 
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@ Cliquer sur <2> CZ sur l'écran d'exécution de test actif afin d'afficher I'écran des informations détaillées. 


Ecran des informations détaillées 


Detail - [ Relais pompe a essance ] 


iD 


SMF-00113 


WO Remarques 


Les informations détaillées peuvent ne pas s'afficher sur l'écran des informations détaillées en fonction des 
éléments de test actif. 


A Mise en garde 
e 


Veillez a effectuer votre travail conformément aux précautions lorsque vous référencez les informations 
détaillées alors que des informations détaillées sont affichées sur I'écran des informations détaillées tout en 
exécutant le test actif. 


Le test actif inclut des éléments potentiellement dangereux. Effectuez votre travail en consultant les 
manuels de maintenance. 


Utiliser un appareil de blocage des roues afin d'empécher les roues de se déplacer avant de commencer a 
travailler. 


Exécuter le test dans un endroit str. 


Veiller a ce qu'il ne se trouve personne dans la zone environnante avant de démarrer. 


WO Important 


Le test actif entraine l'actionneur d'une facon différente du fonctionnement normal. Ne pas exécuter le test 
actif pour une période prolongée ni exécuter le test de fagon répétée. 
Ceci risque de provoquer un accident du véhicule. 
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@ Cliquer sur <3> « Démarrer » sur I'6cran d'exécution de test actif afin de commencer a conduire |'élément le test 


actif. 


@ Utiliser le panneau de commande pour exécuter le test actif. 


Ecran d'exécution de test actif (sans mesurage en cours) 


Commande pompe a carburant (Entrainement OFF) 


4 
(4x2 |[ EM | Tete | OB 59) 


Item Choix 


Régime moteur 
lection d'une foncti CH1 


Weal DIG Débitmétre d'air 


Vitesse du véhicule 0 km/h 0 
code 


Angle ouvert. papillon 14 % 80 
Ouverture accélérateur 0.0 % 72.2 
Sonde A/F #1 0.99 1.38 
Avance a I'allumage #1 14.0 * 215 
Temp. d'eau 92 qe 92 
Temps d'inject. Sig. #1 3.33 ms 15.10 
Surv. court d’ess. gr. 1 0.0 % 50) = 


uw r 


Position du curseur 1/2841 Temps (Position du curseur) 00:00:00.000 


ccs 8 8=6letCCC rr 
ls Bas: Gc bh B= Dipermet 


6 


SMF-00114 
Instructions d'utilisation 


1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 

Cliquer a nouveau pour désélectionner. 

Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


2 Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou l'ic6ne de 


déclenchement uy 
Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 
Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


3 Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 
4 Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 
(48 | Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, I'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 


5 — Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
[ns] oe Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


6 Ceci démarre le mesurage. 
Dapeng Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> ne sont pas 


mesurées. 
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12-5. Affichage de graphique divisé 


@ Cliquer sur <10> « Graphique divisé » sur I'écran d'affichage de liste ou <10> « Graphique divisé » sur l'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran d'affichage de graphique divisé. 


Ecran d'affichage de graphique divisé 


D 3ARU Select Monitor4- Test acti’ 3 teur(EGD, Analogique(0SC) {rc)fot=In]|-28 


Commande pompe a carburant (Entrainement OFF) 


1 Régim.. 


SC | CH1 ; wi 
Déman 
GI | Débit... \ 5 
Vitess... aoe 
— L~ ) | fax: 9] [EGI) Régime moteur [rpm] 
} Angle . 4 10000) 
Ouvert. . 


Sonde . 
Avanc... _ 7 5 0 

Temp. .. =I es) f= 3) [EGI] Angle ouvert. papillon [%] 
I | Temps.) 3. 4 
Surv. c. 
| Surv. L.. 
Calage. 


| Press. .. 
I | Sonde J} 0.845 4 


TEMPS [s] [1 “16 rraphes/a 


Nbre échantillonf 1046] E Temps coup ROT] 
(akdis]le) ll [>] 


C IK &@ price aa | | [fixed loss Repére 


oe Oe oo 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer Iordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


I mm ee ne 000 Sees 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Affichage de graphiques | Ceci affiche les graphiques de signal des signaux alors que le bouton afficher/ne 
pas afficher est enfoncé pour les articles affichés. Il est possible d’afficher jusqu’a 
150 graphiques de signal. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage par glisser-déposer des fenétres 
de graphique. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 


—= |Nombre d'échantillons | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


F | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 


ATA < 


Instructions d'utilisation 


1 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 


Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 


Ceci configure les paramétres de graphiques, Il'analyse a 2 curseurs et I’édition de 
marques. 

Consulter « 12-7. Paramétres de graphique linéaire » et « 12-11. analyse a 2 
curseurs » pour plus d'informations. 


Ceci configure automatiquement la plage du graphique. 
La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » de 


Ceci configure l'axe temporel pour l'affichage de graphiques. 

Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux 
chiffres jusqu'a un maximum de 360). 

Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci configure la quantité de graphiques affichés de concert sur un seul écran. 
Ceci peut étre réglé sur une valeur comprise entre « 1 » et « 7 ». 


Ceci retourne l’affichage a |’écran de chargement de données (Affichage de liste). 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique combiné. 
Consulter « 12-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


10 


Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 

Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a I'état 
de déclenchement. 

Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


11 


Ceci ajoute une marque. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 
Il est 6€galement possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 


12 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 


13 


Ceci vous permet de changer la largeur de la zone d'affichage des rubriques et de 
la zone d'affichage des graphiques en faisant glisser le curseur vers la droite et la 
gauche. 
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Ecran d'affichage de graphique divisé (lorsque l'actionneur est stoppé) 


TT P= = ere 
Sysueant’ 2 fv 3 fa. 4 Wee moreuneen ansiouiquecose) ee] oC= ol Sa) 
U ene | | =e | oe | 2 Commande pompe a carburant (Entrainement OFF) DIL? 
1 TZ ae 
rpm | 
a5 M 
km... 
a LJ (ez 9) [EGI] Régime moteur [rpm] bd 
% 10000 | Toutes les données T 
% Maximum:2657 
5000 Minimum:649 
Moyenne:872 
Valeur:s21 
> 0 
MN 8 FED 0 te ower. papilon 
100 | Toutes les données = 
ms Maximum:80 
59 -Minimum:12 
% Moyenne:14 
% 0 
deg Ge &3 [EGI] Ouverture accélérateur [%] 
100.0 Toutes les données 7 ~ 7 
kPa Maxtnum:722 
Vv 50.0 | Moyenne0:3 fl 
Valeur:0.0 
deg 0.0 
Ger 58.00 5900 6000 6100 6200 6300 6400 65.00 66.00 67.00 
deg Se 
pe TEMPS [s]_ 4 . Nb srophes ea 
Vv Position du curseur 1/2841 »s (Position du curseur) 00:00:00.000 
rpm 
pm) | (hd 8d | > > be br) 


SMF-00116 


Instructions d'utilisation 


Dagens 


6 


Be 


RO No 


Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


1 
L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 
2 Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou lic6ne de 


déclenchement J) 

Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 

Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


$ 


4%) 


Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 

Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, |'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 


5 D ; Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


6 Ceci démarre le mesurage. 
wy, 
Dapemareg Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> ne sont pas 


mesurées. 


NN 
iG) 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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12-6. Affichage de graphique combine 


@ Cliquer sur <11> « Graphique combiné » sur I'écran d'affichage de liste ou sur <11> « Graphique combiné » sur 
l'écran d'affichage de graphique divisé afin d'ouvrir l'écran d'affichage de graphique combiné. 


Ecran d'affichage de graphique combiné 


89 SUBARU Select Monitor 4 - Test actif- Moteur(EGI), Analogique(OSC) (rcoel[s-] 53 | 


| a2 || I I 2 Commande pompe a carburant (Entrainement OFF) LS JL2 


= 


(SB) Gee (eG0 Anale ouvert. papillon [%] 


[EGI] Deébitmetre... [g/s] 


[EGI] Angle ouve.., [%] 
[EGI] Régime mot... [rpm] 


= 
S 

130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 135.00 136.00 137.00 138.00 F be + 
TEMPS [s] a. . N 6 aphes + E 


Nbre Teo ae cours | 
luk atts] 8 —e 9 Sib ae 


C \¢ = tome FE | (pe bene 10 cn 


SMF-00117 


Présentation de l'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c |Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Affichage de graphiques | Ceci affiche un graphique des signaux double-cliqués dans la zone d'affichage de 
liste. 

Le nom des éléments, l'unité de mesure, les valeurs maximum et minimum de tous 
les éléments sont affichés sur l'axe Y dans le graphique. 

(Des valeurs maximum/minimum sont affichées verticalement dans I'affichage du 
graphique). 

Jusqu'a quatre éléments d'axe Y sont affichés sur la gauche du graphique et les 
éléments 5 a 8 de I'axe Y sont affichés sur le cédté droit. 

S'il existe plus de huit éléments, le graphique est automatiquement divisé en deux 
graphiques afin d'afficher un maximum de 16 éléments. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 


—= |Nombre d'échantillons | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


F | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 


@ 
.) Remarques 
e La quantité de graphiques ne peut pas étre sélectionnée. 
La quantité de graphiques change automatiquement entre 1 et 2 selon le nombre d'éléments. 
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Instructions d'utilisation 


1 L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 
2 ; ; Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
@x> immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
aaa Les éléments non affichés restent non affichés. 
3 ) Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour l'écran affiché. 
4 Ceci configure les paramétres de graphiques, Il'analyse a 2 curseurs et I’édition de 
= marques. 
| Consulter « 12-7. Paramétres de graphique linéaire » et « 12-11. analyse a 2 
curseurs » pour plus d'informations. 
5 La plage du graphisme des éléments sélectionnées sur l'affichage de liste est 
7 automatiquement configurée. 
dB | La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » de 
6 Ceci configure l'axe temporel pour l'affichage de graphiques. 
= Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux 
chiffres jusqu'a un maximum de 360). 
Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 
7 Ceci retourne l’affichage a |’écran de chargement de données (Affichage de liste). 
8 Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique divisé. 
Consulter « 12-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 
9 Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 
Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a 
état de déclenchement. 
Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 
10 Ceci ajoute une marque. 
Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 
Il est 6€galement possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 
1 Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
G pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
42 Ceci vous permet de changer la largeur de la zone d'affichage des rubriques et de 
la zone d'affichage des graphiques en faisant glisser le curseur vers la droite et la 
gauche. 
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Ecran d'affichage de graphique combiné (lorsque I'actionneur est stoppé) 


StS] = —= = —= 
EU susart D tM 3 4- 4 actif- Moteur(EGHAnalogique(OSC) “|| |(eesa} 
Commande pompe a carburant (Entrainement OFF) 


| (en [4 ee)? 
|| 


SMEF-00118 
Instructions d'utilisation 


LJ fx: 9} [EGI Angle ouvert. papillon [%] a 


100 
650.0 


3 Toutes tes données 

© Maximum:80 
Minimum:12 
Moyenne:14 
Valeur:14 


[EGI] Debitmetre... [g/s] 
[EGI] Regime mot... [rpm] 


[EGI] Angle ouve... [%] 


ae eee a ee ee 


osco 


58.00 59.00 60.00 6100 62.00 63.00 6400 6500 66.00 67.00 


TEMPS {[s] 1 ~ Nb graphes 1 


Position du curseur 1/2841 »s (Position du curseur) 00:00:00.000 


Li a rr > > ee) 
4 @—|Bs2\ Re fee ae 


———e 6 


Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 

Cliquer a nouveau pour désélectionner. 

Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


=v 


Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou I’ic6éne de 


déclenchement ) 

Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 

Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


: 


Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


48) 


Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 

Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, |'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 


) Paramt 
mteur 


Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci démarre le mesurage. 


Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> | 
mesurées. 


ne sont pas 


N 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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12-7. Parametres de graphique linéaire 


@ Cliquer sur les « Paramétres de graphique » de as sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran des paramétres de plage d'affichage. 


WY Remarques 
e Ceci vous permet de sélectionner les noms de signaux et de configurer chaque signal lors du changement 
de l'affichage de l'écran d'affichage de graphique divisé a I'écran des paramétres de plage d'affichage. 


Ecran des paramétres de plage d'affichage 


Paramétrage graphique linéaire 
Nom du signal 
Régime moteur 


_|Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


Relais pompe 4 essence 


23 
Plage d'affichage | Parametrage ligne) * 
Plage par défaut 
Plage auto 4 
® Plage manuelle 
Maximum 5 [A] 16384 
8000 rpm 9 ) 
— 
Minimum 5 | A | 
5 rpm 
<<“ 0 
6 


7 Jd Valider 


SMF-00095 


Xm 


(PA reicaven 8 


Instructions d'utilisation 


1 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des parametres linéaires. 


2 Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 

3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 

4 Ceci sélectionne la méthode pour configurer la plage du graphique. 
Plage par defaut 


La plage par défaut pour I'axe de valeur (axe vertical) du graphique est configurée 
selon la valeur spécifiée de chaque signal. 

La plage automatique configure automatiquement I'axe de valeur du graphique sur 
la base des valeurs de signal mesurées. 

Configurer les valeurs maximum et minimum comme désiré pour les plages 
manuelles. Ceci ne peut pas étre configuré pour certains signaux. 


Plage auto 


Plage manuelle 


5 SEE Augmente les valeurs maximum et minimum. 
A A Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
6 , « ; Abaisse les valeurs maximum et minimum. 
V V Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
7 Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a I'écran 
of Valider d'affichage de graphique combiné. 


Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


8 Ceci confirme les paramétres changés. 
@-roviication 
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Ecran des paramétres linéaires 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


|Relais pompe * ~ssence 
2 3 


Paramétrage ligne |Rég. grille| 2 curs 


Epaisseur Igine ——————c— - 


Style ligne 


Couleur ligne pangs 
couleur 


j 


Appliquer a toutes les rubriques 


5 


6 df Valider 


SMF-00096 


D4 Annuler 


Instructions d'utilisation 


(PA eericave 7 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 
3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 
4 , Ceci change I'épaisseur et le style des lignes. 
5 Ceci change la couleur des lignes. 
lipases Sélectionner la couleur parmi la palette de couleurs. 


Si la case a coche <A> « Appliquer a tous les éléments » est sélectionnée, la 
couleur de ligne sélectionnée s'applique a tous les signaux. 


Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 
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Ecran de configuration de grille 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


EGI Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


EGI nh pompe 4 essence 


® Aff aril 
Masq arll 


| Appliquer a toutes les rubriques 


A 


1 


Paramétrage ligne Rég. grille |2 curs * 


5 Jd Valider 


D4 Annuler 


SMF-10042 


Instructions d'utilisation 


(PA eoricave 6 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 
3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 
4 ® Aff grll Régle si la grille des écrans de graphique doit étre montrée ou cachée. 
; Les options sélectionnées sont réglées pour tous les signaux lorsqu’une coche 
Masq gr 


est placée dans la case a cocher <A> « Appliquer a tous les signaux ». 


Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 


- 182 - 


Ecran de configuration a deux curseurs 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


Régime moteur 
| Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


Relais pompe 4 essence 


Rég. grille 2 curs. | 
2 curseurshors ¢ tes 
Donncout ot 
5 Jd Valider x Annuler ¢ Appian 6 


SMF-10043 


Instructions d'utilisation 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 

S Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 

4 Fh ; Change la couleur a l’extérieur des pages des deux curseurs et la couleur du 

aa texte des données analytiques. 
eae Les couleurs sont sélectionnées depuis la palette des couleurs. 
5 ] Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
Valider | d'affichage de graphique combiné. 
= 


Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 


- 183 - 


12-8. Editer marque 


@ Cliquer sur les « Paramétres de graphique » de ay) sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I|'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran des paramétres de plage d'affichage. Ou bien, 


double-cliquez sur les parties marquées pour afficher I'écran d'édition. 


Ecran des paramétres linéaires 


1 A B : 


00:00:29.686 
00:00:30.604 
00:00:31.219 
00:00:31.915 


00:00:32.715 
00:00:35.515 


Mémo a 


2 ‘fd «| 3 @ maou! x< Annuler 


SMF-10034 


Présentation de I'écran 


Ceci affiche le numéro de la marque. Le numéro de la marque est numéroté 


A |No 
dans l’ordre de l'heure a laquelle la marque a été ajoutée. 


B |Tpon hraire Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 


Cc |Mémo Ceci affiche le mémo entré dans |’écran des paramétres des marques. 


Instructions d'utilisation 


1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 


2 f - Ceci raméne l'affichage a |'écran d'affichage de graphiquedivisé ou a |'écran 


d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


3 ar aaa peree maaan Ceci retire les marques a |’aide des cases sélectionnées. 
@ Annuler 


repere 
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12-9. Sauvegarde de données 


= | 


@ Cliquer sur =) dans la zone d'affichage de menu afin d'afficher I'écran de sauvegarde de données. 


Ecran de sauvegarde de données 


"Enregistrement des donnees 


Nm donees Data =2 


Systeme Moteur 
Sommaire Test actif 


Jour etheure 2015/05/11 13:26 


Memo 


1 d Sauveg | x Annuler 
‘ 


SMF-00121 


@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur 


I'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 
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12-10. Chargement de données 


@ Cliquer sur « Informations du projet » dans la zone d’affichage de menu afin d’afficher l’écran du projet durant la 
diagnose. 


Ecran du projet 


Projet Liste des donnees individuelles: 
Nom du projet: 2015/05/11 13:17:24 J 2015/05/11 13:17:24 
Heure debut: 2015/05/11 13:17:24 fi] Moteur 

Heure fin: = fi Test actif 

pa Data - 1 


Menu principal Remarques sur le diagnostic (imprime) 


rel 
yo Chaque 
F2__ systeme 
FY) Plusieurs Informations vehicule 
fij,_systemes 
Viesure 


N° chassis: | 


Fd coals N° enregist: 


NIV: 
| Vehicule WRX / Levorg 


Modele 16MY 


Logiciel de ssm4 Donnees individuelles 
diagnostic 


Nom des donnees: [Data -1 
Date de saisie: 2015/05/11 13:26:29 


Memo: = 
1 
em ele PE ae 


SMF-00122 


@ Double-cliquer sur le fichier de test actif individuel désiré dans la liste des fichiers de données individuelles sur 


l'écran de projet, ou sélectionner les données désirées et cliquer sur <1> « Ouvrir » afin d'afficher I'écran de 
chargement de données. 


Ca) 
Remarques 
e Pour la sauvegarde automatique des données, « Sauvegarde automatique » est inscrit dans le champs du 
mémo. 
e 


Les données du test actif sauvegardées se trouvent en dessous de « Test actif » dans la liste de fichiers 
individuels. 
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Ecran de chargement de données (Affichage de liste) 


SUBARU Select Monitor Hai 3 Mot 4 ‘DA ‘5 lu 6 | 


(4c (E446 


es} 


fiers. 


re! 


Personnalisez 


88 


88 8/8 


alalalala 


| Régime moteur 


fal Temps d'inject. Si... 


| Press. admission a... 


| WT Angle 4 l'ava... 


CH1 

Débitmetre d'air 
Vitesse du véhicule 
Angle ouvert. papi... 
Ouverture accélér... 
Sonde A/F #1 
Avance a I'alluma... 
Temp. d'eau 


Surv. court d'ess. ... 
Surv. longe d’ess. ... 
Calage d'allumag... 


Sonde O2 #12 
VT Angle a I'ava... 


i Ag Ba) 


2. 


seuri7641| 


Temps (Position du curseur} 00:00:00.000 


11,12,13,14 4] 


4 |< rrr > 


(> PP ILPL 15 16,17,18 


+, BS ail Bs 


=] Graphe| 
fract | 


Graphe 


WE] mixte 


| 
| 


ah 
ee: = —9 
SMF-00123 


Présentation de I'écran 


ie) Uae 
10 


A |Elément 


Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


B | Valeur 


Ceci affiche la valeur du signal. 


c¢ |Unité 


Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Maximum, minimum, 
moyenne 


— |Position du curseur 


Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes pour toutes les données. 


Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 


F | Durée (position du 
curseur) 


Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
courante du curseur. 


Instructions d'utilisation 


1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 
2 a Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a I'ordre 


immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 


Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou l’ic6ne de 
déclenchement. 
Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 


Ceci affiche tous les éléments non affichés. 


5 Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 
42 Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
S— cocher de sélection, I'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 
6 Commute I'affichage de la liste entre les affichages sur 1 colonne et sur 2 colonnes. 


Les valeurs maximum, minimum et moyennes ne sont pas affichées dans 
l'affichage sur 2 colonnes. 
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7 | Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour l'écran affiché. 
8 559 Graphe Ceci affiche I'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
fract 
9 Ceci affiche l’6cran de chargement (affichage de graphique combiné) 
Wil] Graphe 
‘il mixte 
10 _ ~«d Ceci ajoute une marque. 
fun Repere Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
\.__ os marque ou pour supprimer la marque. 
14 KI Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. 
42 in| ] Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. 
13 « Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
: vers la droite. 
44 <j | Ceci deplace la position des données (unite d'échantillonnage) d'un point de 
: données vers la gauche. 
15 > Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
: . données vers la droite. 
16 >, Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
- 4 vers la droite. 
17 pe | Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. 
18 Dp | Ceci améne a la fin de la barre de défilement. 
19 Ceci vous permet de régler la durée (largeur) affichée sur un écran d'affichage de 
L a graphique en étirant l'extrémité finale de la barre de défilement au besoin. 
~ | L'affichage ne change pas lorsqu'on étire la barre de défilement sur I'écran 
d'affichage de liste. 


WO Remarques 


e Démarrer et stopper le test actif ainsi que démarrer le déclenchement ne peut pas étre effectué sur l'écran 


de chargement de données. 
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@ Cliquer sur <8> « Graphique divisé » sur l'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <2> « 
Graphique divisé » sur l'écran de chargement de données (affichage de graphique combiné) afin d'ouvrir I'écran 


de chargement de données (affichage de graphique divisé). 


Ecran d'affichage de graphique divisé 


{29 SUBARU Select Monitor 4 - Test actif - Moteur(EGI), Analogique(OSC) = i laze) | 
| xe | I ie) | 48 I 2? | GS &: [EGI] Régime moteur [rpm] 
|_| Item ...| Va 


Maximum:2657 
Minimum:649 


Moyenne:8 


Valeur:821 


Vitess... 
Angle ... 


SE Ouvert... 


outes les do 
Maximum:80 
Minimum:12 
Moyenne:14 


Sonde .. 
Avanc... . 50 


Bz: 4] (GN Ouverturr. accélérateur [%] 


Toutes les dognées 


Maximum:72.2 
Minimum:0.0 
Moyenne:0.3 


Valeur0.0 


es | 


100.0 


50.0 


0.0 
128.00 129.00 


130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 135.00 136.00 137.00 


G 


TEMPS [s]_ 4 ~ Nb graphes|3 s 

F 
Position du curseu! 1/284f 9s (Position du curseur) 
CJL 1 <2 a > > es 


Me—B= 6) M3 Deo 


an Graphe 
ey) mixte 


SMF-00124 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer Iordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


B | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c |Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Affichage de graphiques | Ceci affiche tous les graphiques de signaux pour les éléments affichés. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage par glisser-déposer des fenétres 
de graphique. 


f |Curseur du graphique | Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour le 
point du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 


F |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 
G |Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
curseur) courante du curseur. 


Instructions d'utilisation 


Ceci retourne l’affichage a l’écran de chargement de données (Affichage de liste). 


Ceci affiche l’6cran de chargement (affichage de graphique combiné) 
Consulter « 12-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 
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Ceci ajoute une marque. 

Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
marque ou pour supprimer la marque. 

Pour éditer les marques, double-cliquez la partie sur laquelle se trouve la marques. 
Pour des explications plus détaillées, voir "12-8. Edition des marques". 


ur Repere 
Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
G pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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@ Cliquer sur <9> « Graphique combiné » sur l'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <2> « 


Graphique combiné » sur l'écran de chargement de données (affichage de graphique combiné). 


Ecran de chargement de données (Affichage de graphique combiné) 


SUBARU Select Monitor 4 - Test actif - Moteur(EGI,Analogique(OSC) [eco] [C=] tsa] 


> | CH1 


| Régim... 


Débit... 


Vitess... 


[EGI] Angle ouve... [%] 
[EGI] Débitmétre... [g/s] 
[EGI] Régime mot... [rpm] 


TEMPS [s] 


Position du 


Vateur-14 


rl ~ Nb aranhes 1 


a. i BR 


aaa s (Position du curseur)]00:00:00.000 
4 


[>> PPP) 


i?) 


SMF-00125 


Présentation de I'écran 


I¢ @~ E 


| beer) (eles 


1 —2 oO 3 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 
Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 

B | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 

c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 

p |Affichage de graphiques | Ceci affiche un graphique des signaux double-cliqués dans la zone d'affichage de 
liste. 
Le nom des éléments, l'unité de mesure, les valeurs maximum et minimum de tous 
les éléments sont affichés sur l'axe Y dans le graphique. 
(Des valeurs maximum/minimum sont affichées verticalement dans I'affichage du 
graphique). 
Jusqu'a quatre éléments d'axe Y sont affichés sur la gauche du graphique et les 
éléments 5 a 8 de I'axe Y sont affichés sur le cété droit. 
S'il existe plus de huit éléments, le graphique est automatiquement divisé en deux 
graphiques afin d'afficher un maximum de 16 éléments. 

f |Curseur du graphique | Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour le 
point du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 

F |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 

G |Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 

curseur) courante du curseur. 
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Instructions d'utilisation 


1 Ceci retourne l’affichage a l’écran de chargement de données (Affichage de liste). 
Bie Retour 
2 SN Gravhe Ceci affiche I'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
Ed tee | . Consulter « 12-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 
3 Ceci ajoute une marque. 
Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
ater Repere marque ou pour supprimer la marque. 


Pour éditer les marques, double-cliquez la partie sur laquelle se trouve la marques. 
Pour des explications plus détaillées, voir "12-8. Edition des marques". 


4 Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
G pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
Le} bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 


@ Cliquer sur « Marquer » sur l'écran de chargement de données afin d'afficher l'écran des paraméetres de 


marquage. 


Ecran des paramétres de marquage 


Editer reperes 


Memo 1 


3 9} Annuler 
repere 


) 
»-4 Annuler 
J 


SMF-00126 


Instructions d'utilisation 


1 | Memo Ceci vous permet de saisir des notes sur les positions marquées. 


Ceci sauvegarde les informations des marques. 
Ceci crée une nouvelle marque si la position n'est pas actuellement marquée. Si la 
position est actuellement marquée, les informations de la note seront écrasées. 


Ceci supprime la marque. 
Ce bouton est opérationnel uniquement lorsque « Marque » est cliqué sur la 
position marquée. 


3 » Annuler 
repere 


i) 
“w Remarques 
e L'écran de confirmation d'écrasement de données s'affiche si vous tentez de fermer le moniteur de 
données sans sauvegarder les changements apportés a |'état d'affichage. 
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12-11. Analyse a 2 curseurs 


L'analyse a 2 curseurs vous permet d'ajouter les valeurs de deux points quelconques de données mesurées ainsi que 
les valeurs maximum, minimum et moyennes entre ces deux points. 


@ Cliquer sur « Analyse a 2 curseurs » de a3 sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I'écran d'affichage 
de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran d'analyse a 2 curseurs. 


Ecran d'analyse a 2 curseurs 


100 
> 255 
$50.0 |p}) z 


OO 


[EGI] Angle ouve... [%] 
[EGI] Vitesse du... [km/h] 
{EGI] Débitmétre... [g/s] 

[EGI] Surv, long... (%] 

[EGI] Sonde 02 #... [V] 


1500 1600 17.00 1800 1900 200 F 2100 22.99 23.00 


TEMPS [s]_ 1 ~ Nbgraphes| 1 . ©CurseurA © Curseur B 


1 
Position du curseur 310/679 )s (Position du curseur) 00:00:21.922 


4 Le «< <r > ce) 
et Oy ee| cer Ee) Abe (| 


SMF-00127 


Présentation de I'écran 


A |Valeur A: * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur A. 

B | Valeur B : * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur B. 

c |Maximum:* Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes entre les deux positions 
Minimum:* de curseur. 
Moyenne:* 

D |*."* s (caracteres Ceci affiche la durée pour la position de curseur A. 
rouges) 

— |*."* s (caractéres bleus) | Ceci affiche la durée pour la position de curseur B. 

F |*."* s (caractéres noirs) | Ceci affiche la difference de durée entre les deux positions de curseur. 


Instructions d'utilisation 


1 © Curseur A Ceci commute la sélection du curseur principal. 
= Ceci affiche la valeur du signal ou les informations de l’emplacement des curseur en 
© Curseur B fonction de l’emplacement du curseur principal sélectionné. 

2 fi Faire glisser l'ic6ne pour déplacer la position du curseur A. 

5 A Faire glisser l'ic6ne pour déplacer la position du curseur B. 
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13. Support d’operation 


Différents éléments utilitaires sont disponibles. 


(a) 
Remarques 
e L'exemple suivant décrit la sélection de « Systeme de commande du moteur » sur I'écran de sélection de systeme. 


Ecran de sélection de fonction 


lection d'une foncti 


SMF-00128 
@ Cliquer sur <1> «Support d’opération » sur l'écran de sélection de fonction pour afficher I'écran de sélection 
d'élément. 


Ecran de sélection d'élément 


- ppications 
Moniteur de rugosite simple 

Moniteur de confort de haute qualite (sans m 
Entree VIN 


lection d'une foncti 
Annulation 
f2 code 


Moniteur de 
£3 donnees 
cr _Utilitaire 
Bs 
/ 


SMF-00129 
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@ Aprés avoir sélectionné un élément a partir de I'écran de sélection d'élément, cliquer sur <1> « Sélectionner » afin 


d'afficher l'écran pour I'élément sélectionné. 


CR) 
7 Remarques 
e L'écran affiché et l'opération de ce dernier different en fonction de I'élément sélectionné. 
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13-1. Moniteur de cylindre 


Le moniteur de cylindre vous permet de surveiller l'état de combustion de chaque moniteur. 


Cette fonction dispose de deux modes, qui sont « Moniteur de simple rugosité » et « Moniteur de haute teneur en rugosité ». 
Le moniteur de simple rugosité affiche le compteur du régime du moteur et des ratés du cylindre similairement au 


moniteur de données SSM4 normal. 


Le moniteur de haute teneur en rugosité calcule la déviation standard, le régime du moteur et d'autres paramétres sur 
la base des données de pulsation du capteur de position du vilebrequin et du capteur de position de l'arbre a came, 


puis affiche ces valeurs et les graphiques liés. 


WO Remarques 


e La déviation standard est une représentation numérique de la variation de vitesse entre certains des 
cylindres ou tous. 
Si cette valeur est anormalement élevée par comparaison avec d'autres cylindres, ceci indique un état de 


combustion défectueux. 


Cette fonction indique également les régimes moyens du moteur, ce qui indique également un état de 
combustion défectueux si cette valeur est anormalement plus élevée que pour d'autres cylindres. 


13-1-1. Moniteur de simple rugosité 


Ceci affiche le compteur du régime du moteur et des ratés du cylindre pour chaque cylindre. 


@ Ceci démarre le moteur. 


@ Sélectionner « Systeme de commande du moteur » sur I'écran de sélection de systéme et cliquer sur 


« Entrée » afin d'afficher |'écran de sélection de fonction. 


@ Cliquer sur <1> «Support d’opération » sur I'écran de sélection de fonction pour afficher l'écran de sélection 


d'élément. 


Affichage de graphique divisé 


@ Cliquer sur « Moniteur de simple rugosité » sur l'écran de sélection d'élément afin d'ouvrir l'écran d'affichage 


de graphique divisé. 


Ecran d'affichage de graphique divisé 


SUBARU Select Monitor 4 - Moniteur de rugosite simple - Moteur [ecoa]fet=bs]| 23 
Circ Ir icra BSB [FF] incicateur de confort #3 CCU 
23:84: 5 15/6 7 
Indicateur dec...) 0 
Indicateur dec...) 0 ae 
Indicateur dec...) 0 
Regime moteur} O | rpm 


SMF-00130 


a a 
SS) bz: 
6 7 


20 


9 
SG Fg] Regime moteurfpm) TCC 


i 1 
6 7 
5000 
0 
38.00 3900 4000 4100 4200 4300 4400 45.00 46.00 47.00 = 
TEMPS [s] fl SRS} yaphes|ig ~| 9 
Nbre echantillons 1900 Temps ecoule 00:00:47.539 
GSE 19 KET 12355 


(| se 11 12 fibers) 13 Bee 
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Instructions d'utilisation 


rl Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
2 Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a 
&xe ordre immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 
3 Les éléments avec des cases a cocher désélectionnées ne sont pas affichés. 
4 =.) Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
5 | Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 
6 4 Ceci configure les paramétres de graphiques, I'analyse a 2 curseurs et |’édition 
de marques. 
Consulter « Paramétres de graphique linéaire » et « Analyse a 2 curseurs » 
pour plus d'informations. 
Pd Ceci configure automatiquement la plage du graphique. 
= La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » 
de 
8 Ceci configure l'axe temporel pour l'affichage de graphiques. 
= Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux 
chiffres jusqu'a un maximum de 360). 
Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 
9 Ceci configure la quantité de graphiques affichés de concert sur un seul écran. 
¥ Ceci peut étre réglé sur une valeur comprise entre « 1 » et « 7 ». 
10 Sa Ceci raméne a l'écran de sélection d'élément. 
x& Retour 
14 re Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique combiné. 
yl] Graphe ap - 
: at serie Consulter « Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 
12 =} Ceci ajoute une marque. 
ur Repere Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 
13 Ceci démarre et stoppe le mesurage. 
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Affichage de graphique combiné 


@ Cliquer sur <11> « Graphique combiné » sur I'écran d'affichage de graphique divisé afin d'afficher l'écran 
d'affichage de graphique combiné. 
Ecran d'affichage de graphique combiné 


9 SUBARU Select Monitor 4 - Moniteur de rugosite simple - Moteur [pcool[eEe]|_ 83 
(tone | ane | mate || + J BB FET incicateurdeconfot#i = EECCCUCUCUCTCTCTC“‘(_UC#C#sC‘C ‘iél;éadg 
vat. 5 |=} 6*'7 : 
oe e (0) = 
Indicateur dec...) 0 
Indicateur dec...) 0 
Indicateur dec...) 0 
Regime moteur} O | rpm 
1 
E 
: £ 
838 E 7 
z2e2 E 
ae D 
[ed 
6900 79MM 7100 7200 73.00 7400 75.00 76.00 77.00 78.00 ~ 
TEMPS [s] [a ~| 8 araphes 1 
Nbre echantillons 3111 Temps ecoule 00:01:18.157 
GE 9 eel LJ) Bae5 
5 (Bl | 1G Mee] E27 10 11 fibers! 12 Rae 


SMF-00131 


<7 
.» Remarques 
e La quantité de graphiques ne peut pas étre sélectionnée. 
Instructions d'utilisation 


ri Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 

2 : Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a I'ordre 
x immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 

Les éléments non affichés restent non affichés. 

3 . Les éléments avec des cases a cocher désélectionnées ne sont pas affichés. 
f=! 

4 = Ceci affiche tous les éléments non affichés. 

5 Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 

6 Ceci configure les paramétres de graphiques, l'analyse a 2 curseurs et I’édition de 
= marques. 

Consulter « Paramétres de graphique linéaire » et « Analyse a 2 curseurs » pour 


plus d'informations. 


7 La plage du graphisme des éléments sélectionnées sur Il'affichage de liste est 
automatiquement configurée. 
La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » de 


ES) 


8 Ceci configure l'axe temporel pour I'affichage de graphiques. 
Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux chiffres 
jusqu'a un maximum de 360). 

Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 


9 St Ceci raméne a l'écran de sélection d'élément. 
4 Retour 
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Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique divisé. 


10 
Consulter « Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 
orl Ceci ajoute une marque. 
Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 
42 Ceci démarre et stoppe le mesurage. 
Arret 
FS 


Parametres de graphique linéaire 


@ Cliquer sur les « Paramétres de graphique » de LA) sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou |'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran des paramétres. 


Consulter « 11-7. Paramétres de graphique linéaire » pour plus d'informations. 


Sauvegarde de données 


Consulter « 11-9. Sauvegarde de données » pour plus d'informations. 


Chargement de données 


Consulter « 11-10. Chargement de données » pour plus d'informations. 


Analyse a 2 curseurs 


Consulter « 11-11. Analyse a 2 curseurs » pour plus d'informations. 


Comparaison de données 


Consulter « 11-12. Comparaison de données » pour plus d'informations. 
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13-1-2. Moniteur de haute teneur en rugosité 


Le moniteur de cylindre avancé calcule la déviation standard, le régime du moteur et d'autres paramétres sur la 
base des données de pulsation du capteur de position du vilebrequin et du capteur de position de l'arbre a came, 
puis affiche ces valeurs et les graphiques liés. 


@ Ceci démarre le moteur. 


@ Sélectionner « Systeme de commande du moteur » sur I'écran de sélection de systéme et cliquer sur 


« Entrée » afin d'afficher |'écran de sélection de fonction. 


@ Cliquer sur <1> «Support d’opération » sur I'écran de sélection de fonction pour afficher |'écran de sélection 


d'élément. 


Affichage de graphique a barres 


®@ Cliquer sur « Moniteur de haute teneur en rugosité » (sans fils couplés) sur I'écran de sélection d'élément 


afin d'afficher I'écran du moniteur de cylindre. 


Ecran du moniteur de cylindre 


YJ SUBARU Select Monitor 4 - Moniteur de confort de haute qualité (sans mesure des impulsions) - Moteur s/c) 


Deémarrer 
diagnostic 


Vehicule 
WRX / Levorg 


Cible 
yo Chaque 
systeme 


CA emine 


Deviation normale 


Annulation 
MCR? code 


Moniteur de 
f3 données A 


Test actif 


ss . et Tous les cylindres Cylindre n° 1 Cylindre n? 2 Cylindre n° 3 Cylindre n? 4 
846 pnenste Déviation normale 102.08 27.60 10.27 812 15.92 
Vitesse moyenne (tr/min) 922.79 10.19 852 0.06 o71 
Vitesse maximum (tr/min) 1165.00 B 
Vitesse minimum (tr/min) 811.25 
Info 
Eh) projet 
= 1 Di émarra 
i Bb 


Présentation de I'écran 


A |Affichage des résultats | Ceci affiche des résultats de calcul pour tous les cylindres. 
(tous cylindres) 


B |Affichage des résultats | Ceci affiche des résultats de calcul pour les cylindres individuels. 
(cylindres individuels) Les vitesses maximum et minimum ne sont pas affichées. 


Instructions d'utilisation 


Ceci démarre et stoppe le mesurage et le calcul. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque des données sont chargées. 
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Sauvegarde de données 


@® Cliquer sur B dans la zone d'affichage de menu afin d'afficher I'écran de sauvegarde de données. 


Ecran de sauvegarde de données 


Systeme Moteur 
Sommaire — Moniteur de rugosite eleve 
Jouretheure 2015/05/13 16:24 
Memo 
1 (eh asors 
SMF-00133 


@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » 


sur l'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 


Chargement de données 


@ Cliquer sur « Informations du projet » dans la zone d’affichage de menu afin d’afficher l’écran du projet durant 
la diagnose. 


Ecran du projet 


Projet Liste des donnees individuelles: 


Nom du projet: 2015/05/13 16:19:32 fj 2015/05/13 16:19:32 


Heure debut: 2015/05/13 16:19:32 & fi Moteur 
=f) Moniteur de rugosite eleve 


Prpoata 1 


Heure fin: - 


Menu principal Remarques sur le diagnostic (imprime) 


Informations vehicule 


N° chassis: j = | 


N° enregist.| | i] | 7) [ Pas inspec 


Bean 


WRX / Levorg 
VA/VMB 


SSM4 Donnees individuelles 


Nom des donnees: |Data - 1 


Date de saisie: 2015/05/13 16:24:02 


Memo: 
1 


Patah= 


SMF-00134 
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@ Double-cliquer sur le fichier de moniteur de données individuelles désiré dans la liste des fichiers de données 
individuelles sur l'écran de projet, ou sélectionner les données désirées et cliquer sur <1> « Ouvrir » afin 


d'afficher I'écran de chargement de données. 


a 
<9) Remarques 


e Pour la sauvegarde automatique des données, « Sauvegarde automatique » est inscrit dans le 
champs du mémo. 


e Les données sauvegardées par le moniteur de cylindre avancé se trouvent en dessous de « Moniteur 
de haute teneur en rugosité » dans la liste de données individuelles. 


Ecran du moniteur de cylindre 


= 
SUBARU Select Monitor 4 - Moniteur de confort de haute qualite (sans mesure des impulsions) - Moteur 


10 


Deviation normale 


> 


Personnalisez 


Tous les cyjlindres Cyindreno1 Cylindre no 2 Cilindre no3 Cylindre no4 


Deviation normale 4.76 4.82 2,69 2.88 5.66 


Vitesse moyenne (tr/min) 814.04 1.94 2.53 3.44 -1.03 


Vitesse maximum (tr/min) 


Vitesse minimum (tr/min) 


Bes |— 
aim )= Cf l@ 


SMF-00135 


Présentation de I'écran 


A |Affichage des résultats 
(tous cylindres) 


Ceci affiche des résultats de calcul pour tous les cylindres. 


B |Affichage des résultats 
(cylindres individuels) 


Ceci affiche des résultats de calcul pour les cylindres individuels. 
Les vitesses maximum et minimum ne sont pas affichées. 
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13-2. Procedure du mode de contrdle concessionnaire 


Cette fonction permet de procéder a un contréle concessionnaire simplifié en effectuant les opérations indiquées par 
des messages affichés sur I’écran de l’ordinateur PC. 

La procédure du mode de contrdle concessionnaire est l'une des fonctions de diagnostic automatique du module de 
contréle. Le mode de contréle concessionnaire permet de réaliser un diagnostic plus complet des anomalies du 
systeme. 


i) 
“~~ Remarques 
e Si vous souhaitez utiliser le mode de contréle concessionnaire, connectez le fusible du mode alimentation 
(connecteur du mode test). 


e Ne pas utiliser le fusible dont le véhicule est équipé. 


e Assurez-vous que le commutateur d’allumage du véhicule est désactivé avant de connecter ou de 
déconnecter le fusible du mode alimentation (connecteur du mode test). 


e Si vous utilisez le mode de contréle concessionnaire alors que le véhicule est en fonctionnement, ne 
laissez jamais le conducteur utiliser le périphérique SSM4 ou l’interface DST-i. 


e La fonction Mode de contréle concessionnaire n'est pas disponible pour tous les véhicules soumis a 
diagnostic. 


13-2-1. Activation du mode de controdle concessionnaire 


@ Sélectionner «Moteur» sur l'écran de sélection de systéme et cliquer sur «Suivant» afin d'afficher I'écran de 


sélection de fonction. 

@ Cliquer sur <1> «Support d’opération» sur I'écran de sélection de fonction pour afficher I'écran de sélection 
d'élément. 

@ Cliquer sur <2> “Test procédure d’agent” pour afficher l’écran d’exécution du Mode contréle concessionnaire. 


@ Cliquer sur “Suivante” a l’écran d’exécution du Mode contréle concessionnaire pour afficher l'écran des 
instructions d’emploi du Mode contréle concessionnaire. Se conformer aux instructions données pour exécuter 


le Contrdédle concessionnaire. 


Procédure du Test d'atelier 


Exécuter le Test d'agent 


Suivante > Annuler 


SMF-01575 


2 
7 Remarques 
e Une fois la procédure du mode de contréle concessionnaire terminée, désactivez le commutateur 
d’allumage du véhicule et déconnectez le fusible du mode alimentation (connecteur du mode test). 


13-2-2. Si une anomalie est détectée au cours de la procédure du 
mode de controle concessionnaire 


Si une anomalie est détectée, le code de diagnostic concerné s’affiche. Vérifiez les codes de diagnostic et 
procédez au travail de réparation conformément aux procédures de diagnostic des anomalies du manuel 
d’entretien. 
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13-3. Enregistreur de conduite SUBARU (SDR) 


L’enregistreur de conduite Subaru (SDR) est pourvu de maniére fonctionnelle pour mesurer en continu et enregistrer 
les données relatives au véhicule quand celui-ci est équipé d’un DST-i. Le SDR permet ensuite de déterminer, le cas 
échéant, les raisons d’un probléme dont les conditions sont parfois difficiles a reproduire. 


Procédez comme suit pour échantillonner et analyser les données. 
1) Créez un fichier de paramétrage de SDR. 

2) Transférer le fichier de paramétrage de SDR au DST-i. 

3 
4 
5) Ouvrez et analysez les données du SDR enregistrées a l'aide d’un ordinateur. 


A Mise en garde 


e Quand la fonction enregistreur de conduite est utilisée pour une opération de mesure, le cable de liaison 
des données doit étre raccordé au connecteur de l’appareil de diagnostic et toutes les mesures doivent étre 
prises pour éviter les obstacles pendant la conduite. De plus, il est important d’informer le client des 
consignes de sécurité relatives a la conduite et a l’opération de mesure quand le véhicule est pourvu de ce 
cable et les mesures ne doivent étre prises qu’aprés accord de ce client. 

Option recommendée : Cable de liaison des données (En forme de L, 3,0 m Piéce n°95171-11740) 


Mesurer les données du SDR avec DST-i unique. 


Ouvrez et analysez les données enregistrées. 


) 
) 
) 
) 


e Sj aucune mesure n'est nécessaire, placez le commutateur de mode en position OFF/REC. (La méme 
position aprés coupure du contact.) Si le commutateur de mode est laissé en circuit (position ON), la 
batterie va rapidement se vider. 


“a 
Ww Remarques 
e Si vous procédez a une mesure a l'aide de la fonction enregistreur de conduite, l'usage d'une carte SD est 
nécessaire. Préparez-la a l'avance. 


e Pour toute information concernant l’installation d’une carte SD, reportez-vous au « Manuel d’instructions 
pour le matériel du DST-i » fourni séparément. 


e Veillez a mettre l’interface DST-i hors tension avant d’installer la carte SD dans |’emplacement pour carte 
correspondant ou de la retirer de emplacement. Si vous insérez ou retirez la carte SD alors que |’interface 
DST-i est sous tension, vous risquez d’endommager le contenu de la carte SD. 


e Lamesure a l'aide de la fonction enregistreur de conduite peut s'effectuer de deux maniéres. La premiére 
consiste a "Enregistrer avec le commutateur de mode sur ON" et la deuxiéme a "Enregistrer avec le 
commutateur de mode sur OFF/ REC". 


e Pour utiliser cette fonction, toujours procéder aux mesures aprés avoir créé un fichier de consignes pour le 
modeéle du véhicule concerné. Les mesures ne seront pas possibles si le fichier de consignes enregistré 
dans la carte SD est celui correspondant a un autre modéle de véhicule. 


13-3-1. Création d’un fichier de parametres SDR 
Créez un fichier de paramétrage de SDR avec les signaux sélectionnés sur la carte SD installée dans le DST-i. 


@ Double-cliquez sur le systeme que vous voulez diagnostiquer dans la liste de systémes sur I'écran de sélection 


de systéme ou le sélectionner en cliquant sur <1> « Entrée » afin d'afficher l'écran de sélection de fonction. 

@ Cliquez sur <1> «Support d’opération » sur l'écran de sélection de fonction pour afficher I'écran de sélection 
d'élément. 

@ Aprés avoir sélectionné <4> « Trsfert réglages enregistre conduite » a l’écran de sélection des options, cliquez 


sur <1> « Sélection » pour passer a |’écran du signal sélectionné. 
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Sélection de signaux 


Ecran de sélection de fonction 


f SUBARU Select Monitor 4 - Paran ~.  : enregistreur condui 1 3 eur(EGD), Analogique(OSC) 14 [roe] [lf 
BEA diagnostic SélectiOgner signal = 11 12 étrages| Paramétrage analogique | 
Véhicule Mot clé - » ae B E F 
ima C {__- {42 ae 
LO ieee EGIL a 2 Nb. de rubriques sélectionnées ya 2 
. Calage d'allumageacquis Osc |CH1 = 
Press. admission abs. jena CH2 
Sonde 02 #12 4 CH3 
VT Angle a l'avance R CH4 
Valeur de I'angle cible de l'avance de ... Régime moteur 
VT Angle a l’avance L | Débitmetre d'air 
—@ Annulation Valeur de I'angle cible de l’avance de ... | Vitesse du véhicule 
He code Angle retard WT éch dr. | Angle ouvert. papillon 
Angle cible du retard de VVT échap. D | Ouverture accélérateur 
Angle retard VVT éch gch |Sonde A/F #1 
ea Lesbo Angle cible du retard de VVT échap.G ° —— i | Avance a I'allumage #1 
Valeur d'apprentissage position initial... 6 « stout] | Temp. d'eau 


Personnalisez 


& 11.60V 


ml EZ 
SMF-10001 


Info rubrique 


D 


& Retour 


8° 
parmges 


vores 1 5 


Présentation de I'écran 


fee, Pi 
Q (acac 


of versie 1 (0) 


A |Mot-clé Il s'agit du champ ou les mots-clés utilisés pour filtrer des signaux sont saisis. 
Ceci vous permet de sélectionner des mots-clés saisis préecédemment a partir 
du menu déroulant. 

B | Groupe de signaux Il s'agit du menu déroulant utilisé pour sélectionner des groupes de signaux. 

c |Liste de signaux Ceci affiche des signaux mesurables par le systeme durant des diagnostics. 

sélectionnables Les signaux affichés différent selon le groupe de signaux sélectionné. 

p |!nformations sur Ceci affiche des informations sur des signaux sélectionnés a partir de la liste de 

élément signaux sélectionnables. 
Les informations sur I'élément peuvent ne pas étre affichées selon le signal 
sélectionné. 

E |Nombre d'éléments Ceci affiche le nombre d'éléments de signal affichés dans la liste de signaux 

sélectionnés sélectionnés. 

F | Liste de signaux Ceci affiche les signaux sélectionnés a partir de la liste de signaux 

sélectionnés sélectionnables. 

G |Zone diaffichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 

nom de systeme Les signaux de mesure analogiques peuvent étre ajoutés par sélection de « 
OSC ». 
Labréviation du nom du systéme n'est utilisée que dans SSM4. 
Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques 
dentretien, ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
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Instructions d'utilisation 


1 


Ceci est utilisé pour filtrer l'affichage de signaux contenant des 
mots-clés. 
Saisir un mot-clé ou le sélectionner a partir du menu déroulant puis 


£§ 


cliquer sur <11> _"__. afin de filtrer des signaux. 


Cliquer sur <12> | cE} } pour supprimer le filtre. 


Des signaux enregistrés dans des groupes de signaux sélectionnés a 
partir du menu déroulant sont affichés dans la liste de signaux 
sélectionnables. 

Sélectionner « Toutes les données » affiche tous les signaux. 


Ceci ajoute des signaux mesurables a la liste de signaux sélectionnés. 
Le signal dépassant la limite supérieure de 150 signaux doit étre ajouté. 


Ceci ajoute des signaux sélectionnés a la liste de signaux sélectionnés. 
De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 
Le nombre maximum de signaux varie avec les systémes. 


Ceci supprime des signaux sélectionnés de la liste des signaux 
sélectionnés. 
De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 


6 Annuleé 
SS_ tout, 


Ceci retire des signaux sélectionnés de la liste des signaux 
sélectionnés. 


Le systéme revient a l’écran de support de travail. 


Les paramétres du SDR sont enregistrés dans le projet. 
Les signaux sélectionnés, les paramétres de déclenchement et les 
paramétres analogiques sont enregistrés. 


_. Prage 
i lecture 
10 

of Transfér: 


Permet de charger les paramétres du SDR enregistrés. 


Permet de transférer la liste des signaux sélectionnés a la carte SD du 
DST-i sous forme de fichier de paramétrage du SDR. 


is a. Exporte! 


Permet de sauvegarder le paramétrage du SDR sous forme de fichier. 
Les signaux sélectionnés, les paramétres de déclenchement et les 
parameétres analogiques sont enregistrés. 


WO Remarques 


e Le moniteur des données sauvegardées est également disponible sur d’autres PC. 


e Les signaux affichés dans la liste de signaux sélectionnables lorsque « Toutes les données » est 
sélectionné different selon le systéme utilisé et le véhicule pour lequel le moniteur de données est 


actionné. 


e Les groupes de signaux enregistrés en premier pour chaque systéme différent selon le systéme et le 
véhicule pour lequel le moniteur de données est actionné. 


e Lorsque la « Liste personnalisée » affichée dans le menu déroulant de groupe de signaux est 
sélectionnée, les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le 
test actif par le systeme dans les diagnostics sont affichés dans la liste de signaux sélectionnés. 


e Les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le test actif par le 
systéme dans les diagnostics sont affichés dans la zone affichant la liste de signaux sélectionnés. 
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Parametres déclencheurs 
Ceci vous permet de configurer des conditions de détection de déclenchement afin d'appliquer des 
déclenchements pour répondre automatiquement a des valeurs de signaux mesurées. 


Ceci vous permet de configurer différentes conditions pour différents signaux ainsi que de configurer des 
combinaisons conditionnelles. 


@ Cliquer sur l'onglet <13> « Paramétres déclencheurs » sur l'écran de sélection de signal afin d'afficher I'écran 


des paramétres déclencheurs. 


G 
<9) Remarques 
e Configurer des conditions de détection de déclenchement n'est pas requis pour exécuter le moniteur 


de données. 
Dans ce cas, cliquer sur <10> « Confirmé » aprés avoir sélectionné un signal sur I'écran de sélection 


de signal. 
Ecran de paramétres déclencheurs 


_ 
8] suBaru Select Monitor 4 - Paramétrage enregistreur conduite - Moteur(EGI), Analogique(ANA) 1 oles) 


diagnostic Sélectionner signal Déclenchementer paramétrages | Paramétrage analogique 


GH Wwicue Relever paramétrage conditions 
BRZ 


Recording Time 
(Trigger measu 


systéme Pt déclencht: L 


0 


Conditions d'instigation d'un déclenchement 
Item Choix Valeur Conditi... ..- | Paramétrage... 


(—jQ Annulstion 
Mei 


code 


Conditions de détection d'un déclenchement 


Régime moteur rpm En haut 


Personnalisez 


e Valeur charge absol.. % En haut 
& 
12.48. K 
| Info | 
KERIO projet 
i (i 
SMF-10002 
Présentation de l'écran 
— |Conditions de détection | Ceci affiche les conditions de détection de déclenchement. 
de déclenchement 
rs Elément Ceci affiche le nom des signaux pour lesquels des conditions sont configurées. 
G | Valeur Ceci affiche la valeur fonctionnant comme la condition de déclenchement. 


H_ | Unite Ceci affiche I'unité de mesure pour chaque élément. 


| |Conditions de jugement | Ceci affiche les conditions de jugement pour chaque élément. 


J |Combinaison Ceci affiche le bouton pour sélectionner le type des combinaisons 
conditionnelles. 


kK |Paramétre de condition | Ceci affiche des boutons pour des paramétre de condition. 


L_ |(Pas de fonction) (Pas de fonction. Non utilisé par l’enregistreur de conduite.) 
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Instructions d'utilisation 


Ef 


3 ———_— Ceci configure le type de combinaisons conditionnelles. 
AND OR Cliquer pour basculer entre « ET » et « OU ». 
4 Ceci affiche I'écran de configuration des conditions de déclenchement. 


Ceci vous permet de configurer des conditions de déclenchement pour 
chaque signal. 


@ | 
6 
of Transir 


Ceci supprime des conditions de déclenchement pour chaque signal. 


Permet de transférer le fichier de paramétrage du SDR au DST-i. 


@ Cliquer sur l'onglet <4> A sur l'écran de paramétres déclencheurs afin d'afficher l'écran de 


configuration des conditions de déclenchement. 


Ecran de configuration des conditions de déclenchement. 


Parametrage des conditions de declenchementer 


Parametrage conditions 


Systeme: | EGI = | 
Rubrique: [Regime moteur i 
Condits estimation: ‘Augmentation hd D 
Valeur estimee: 
| | Orpm > 

4 


= 


SMF-00144 


Instructions d'utilisation 


Ceci sélectionne le nom des signaux pour lesquels des conditions de 
déclenchement sont configurées. 


Ceci change les conditions de jugement. 


Ceci abaisse la valeur de jugement. 

Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de 
défilement. 

Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a 
l'aide d’un clavier. 


Ceci augmente la valeur de jugement. 

Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de 
défilement. 

Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a 
l'aide d’un clavier. 


Ceci raméne l'affichage a l'écran des paramétres de déclenchement. 
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Paramétres analogiques 


Les paramétres analogiques incluent la plage d'entrée et des paramétres de canal. 


Ceci vous permet également de sauvegarder des données de configuration et de charger des fichiers de 
configuration sauvegardés. 


@ Cliquer sur l'onglet <2> « Paramétres analogiques » sur I'écran de sélection de signal ou sur l'onglet <1> « 


Paramétres analogiques » sur I'écran des paramétres de déclenchement afin d'afficher I'écran des 


parametres analogiques. 


Ecran des paramétres analogiques 


SUBARU Select Monitor 4 - Paramétrage enregistreur conduite - Moteur(EGI),Analogique(ANA) 


Moniteur de 
3 données 
Test actif 
a 


Support 
5 d'opération 


& 12.48V 


Info 
projet 


ia (B) 
SMF-10003 


Sélectionner signal | Déclenchementer paramétrages Paramétrage analogique | 


Plage d'entrée 


Canal choisi 


2 Parmtres défaut 


Rubrique 


3 ® Ptrag utiltr 


Maximum G Sensor 


® Maximum G Sensor 
Maximum G Sensor 


G Sensor 


® Maximum 


Tx conrsvion Compensation 


Ei 


& Retour 


 Enrr 
parmge: 


gin 


legs Prage 
IS) lecture 


off see 


Présentation de I'écran 


A 


Plage d'entrée 


Ceci affiche la plage d'entrée pour chaque canal. 
La plage d'entrée est sélectionné en cliquant sur la case d'option a gauche de 
chaque élément. 
Les plages suivantes sont disponibles pour chaque élément. 
e 5V:-5Vat5V 
e 15V:-15Vat15V 
e Maximum : -150 V a +150 V 
e Capteur de G:-5V a +5V 
Pour mesurer Is ortie du capteur de G avec le cable du boitier de 
commutation fourni en option, sélectionner un « Capteur de G ». Le canal de 
destination de la sortie de chaque capteur de G est comme suit. 
CH2: Sortie axe des X 
CH3: Sortie axe des Y 
CHA4: Sortie axe des Z 
Ne pas sélectionner le capteur G pour CH1 parce que le cable du boitier de 
commutateur ne peut physiquement pas y étre connecté. 


p |Parametres de canal 


Ceci affiche I'état des paramétres de canal. 
La méthode de paramétrage de canal est sélectionnée en cliquant sur la case 
d'option a gauche de chaque élément. 


C Elément Ceci affiche le nom de canal de chaque canal. 
Ceci vous permet de le changer a votre convenance. 
Dp | Taux de conversion Ceci affiche le taux de conversion pour chaque canal. 


Ceci affiche des valeurs telles qu'elles sont mesurées conformément avec le 
multiplicateur configuré pour des valeurs de signal analogique mesuré. 
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FE |Décalage Ceci affiche la valeur de décalage pour chaque canal. 

Ceci affiche des valeurs de somme telles qu'elles sont mesurées 
conformément avec la valeur supplémentaire configurée pour des signaux 
analogiques mesurés. 


Unité Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque canal. 
Les unités configurées sont affichées sur l'écran durant le mesurage. 


Ceci vous permet de sélectionner la plage d'entrée pour chaque canal. 


Sélectionner ceci raménera I'« Elément », le « Taux de conversion », le 
« Décalage » et I'« Unité » pour chaque canal a ses paramétres par 
défaut. 

Des paramétres d'élément ne peuvent pas étre changés lorsque les 
parameétres par défaut sont sélectionnés. 


Sélectionner ceci vous permet de changer les paramétres d'« Elément 
», de « Taux de conversion », de « Décalage » et d'« Unité » pour 
chaque canal. 


Des noms de canal peuvent étre saisis le cas échéant lorsque « 
Parameétres utilisateur » est sélectionné. 


Les valeurs de taux de conversion peuvent étre saisies le cas échéant 
lorsque « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 


La valeur du taux de conversion peut étre saisie le cas échéant lorsque 
« Parameétres utilisateur » est sélectionné. 


Des unités de mesure peuvent étre saisies le cas échéant lorsque « 
Parameétres utilisateur » est sélectionné. 


WO Remarques 


e Tous les paramétres des signaux analogiques mesurés (canaux 1 a 4) peuvent étre changés. 


e Entrer les valeurs suivantes dans le taux de conversion et les colonnes décalées dans les paramétres 
analogiques si vous désirez afficher les valeurs de sortie du capteur G comme quantité physique 


(unité : G): 

Taux de conversion : 1,515 
Décalage : -2,5 

Unité : G 
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13-3-2. Transfert du fichier de paramétrage du SDR. 


@ Cliquez sur le bouton <10> « Transfert » a l’6cran du signal sélectionné pour afficher l’écran de « Transfert du 


fichier de paramétrage de |l’enregistreur de conduite ». 


Ecran de transfert du fichier de paramétrage de |’enregistreur de conduite 


Transfer du paramétrage de l'enregistreur de conduite es] 


® Arrét et enregistrement par longue pression du bouton (uninuement si ler conti 


Toujours enregistrer (méme sans pression du bouton ou q 1 contact coupé) 


2 


id OK | x Annuler 


SMF-10004 


@ On the Select drive screen, Sélectionnez <1> Méthode d’enregistrement des données a |’écran ‘Sélectionner 
conduite’ puis cliquez sur <2> « OK » pour transférer le fichier de paramétrage du SDR a la carte SD du DST-i. 
(Ici, on a sélectionné « S’arréter et enregistrer uniquement sur pression ininterrompue du bouton (possible 


uniquement quand le contacteur d'allumage est mis) ») . 


WY Remarques 
e «S/arréter et enregistrer uniquement sur pression ininterrompue du bouton (possible uniquement 
quand le contacteur d'allumage est mis) » : les données du SDR sont enregistrées sur la carte SD 
pendant que |’enregistreur de conduite procéde aux mesures sur transmission de |’ordre 
enregistrement. Les données du SDR enregistrées pendant la période précédant l’ordre de 
transmission de 10 minutes et se terminant 5 secondes aprés |’ordre d’enregistrement. 


e « Toujours enregistrer (l’enregistrement est effectué sans opération du bouton, méme si le contact du 
véhicule est coupé) » 
Les données du SDR sont mesurées depuis le début des mesures par l’enregistrerur de conduite 
jusqu'a coupure du contact. Ces données sont enregistrées sur la carte SD. 
Si le cable de liaison des données est débranché pendant que l’enregistreur de conduite procéde aux 
mesures et si le DST-i est mis hors tension, les données du SDR ne seront pas enregistrées. 


13-3-3. Enregistrement et sauvegarde des données du SDR sur 
une carte SD 


Raccordez le DST-i au véhicule et enregistrez les données du SDR. Les données du SDR sont enregistrées sur la 
carte SD du DST-i. 028 


@ Insérez la carte SD contenant le fichier des paramétres du SDR dans le logement de carte SD du DST-i. 
<7 
9) Remarques 
e Veillez a mettre interface DST-i hors tension avant d’installer la carte SD dans l’emplacement pour 


carte correspondant ou de la retirer de l'emplacement.Si vous insérez ou retirez la carte SD alors que 
interface DST-i est sous tension, vous risquez d’endommager le contenu de la carte SD. 


@ Utilisez le cable de liaison des données pour raccorder le DST-i au connecteur de liaison des données du 


véhicule. 
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Enregistrement avec le commutateur de mode en position ON 


@ Mettez le commutateur de mode du DST-i en circuit et vérifiez que le temoin « Alimentation » s’allume en 


vert. 


SMU-10005 


A: Commutateur de mode 


B: Témoin d’alimentation 


@ Une fois DST-i en fonction, l'échantillonnage commence automatiquement et I'écran suivant apparait sur le 
DST-i. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 
LB Sampling 


Marking(times) 


SMU-10006 


Présentation de I'écran 


A |Données (fichiers) Affiche les données enregistrées sur la carte SD. 
enregistrés 


B |Statut Affiche le statut de la mesure en cours. 


c |Durée échantillonnage | Affiche la durée de la mesure depuis son début. 


Dp |Marquage (nombre) Affiche le nombre de fois qu'un marquage a été effectué. 
Le marquage peut étre effectué jusqu'a 16 fois. 


Ga 
<9) Remarques 
e Si le DST-i sert d'enregistreur de conduite, l'écran indique "Driving Recorder" (Enregistreur de 
conduite). 


e "Sampling time" (durée d'échantillonnage) est affichée sur I'écran pour indiquer qu'une mesure est 
normalement en cours. 
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Driving Recorder Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 11:59:5 
Saved data(files) 


Sampling 


Sampling time 000:00:0° 
a 


g 
0 save, select SAVE & push A 
o end, turn MODE SW OFF 


SMU-10007 


@ Lorsque l'échantillonnage atteint le point souhaité pour I'enregistrement, appuyez sur la touche « A » du 
DST-i. Les données du SDR sont enregistrées sur la carte SD sur pression de la touche « A » de DST-i. 


L'écran ci-dessous apparait sur le DST-i quand les données ont été enregistrées sur la carte. 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 12:00:1 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


03/Feb/2014 12:00:0 
Saved data(files) Saved data(files) 


Status 


Sampling time 

Marking(times) 
6 Save, select SAVE & push A 
o end, turn MODE SW OFF 


Marking(times) 
o save, select SAVE & push A 
o end, turn MODE SW OFF 


SMU-10008 


@ L'échantillonnage reprend automatiquement dés que les données du SDR ont été enregistrées sur la carte 
SD. Pour interrompre l'échantillonnage, débranchez le cable de liaison des données du connecteur deliaison 


des données du véhicule ou sélectionnez « STScreen » a l'écran du DST-i et appuyez sur la touche « A». 


Gl 
<9) Remarques 


e lest possible de procéder a la sauvegarde des données du SDR par I’opération d’un contacteur aprés 
installation d’un cable de boitier de commutation fourni en option. 


Enregistrement avec le commutateur de mode en position OFF / REC 


Quand le commutateur de mode est en position OFF/REC et qu’un cable pour douille d’allume cigare et un jeucb 
de boitier de commutation fournis en option ont été installés, la mise sous tension du DST-i va étre effectuée 
différemment. 


Pour mettre le DST-i sous tension, appuyez sur le contacteur de déclenchement du boitier de commutation. 


Si un cable a été raccordé a la douille de l’allume-cigare, le DST-i va étre mis en fonction quand le contacteur 
d'allumage est mis sur ON (Marche). 


Si le boitier de commutation est installé dans le vide-poche de la porte du véhicule, la tension de sortie du 
capteur de G incorporé dans le boitier de commutation et l’alimentation du DST-i est automatiquement 
enclenchée sur simple ouverture/fermeture de la porte. 


Gl 
<9) Remarques 


e Les autres opérations sont identiques a celles effectuées pour « Enregistrement quand commutateur 
de mode en fonction. » 
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13-3-4. Enregistrement des données SDR sur Il’ordinateur PC 


Sauvegardez les données du SDR enregistrées sur une carte SD sous forme de nouveau projet SSM. 036 Il est 
possible de lire les données SDR a partir de la carte SD insérée dans |’emplacement pour carte de l’interface 
DST-i ou de l’ordinateur PC. 


WD Remarques 


e Veillez a mettre l'interface DST-i hors tension avant d’installer la carte SD dans l’emplacement pour 
carte correspondant ou de la retirer de l’emplacement. Si vous insérez ou retirez la carte SD alors que 
interface DST-i est sous tension, vous risquez d’endommager le contenu de la carte SD. 


@ Insérez la carte SD contenant les données SDR dans |l’emplacement pour carte de |’interface DST-i. 
@ Utilisez le cable USB pour connecter l’interface DST-i a l’ordinateur PC. 


@ Mettez le commutateur de mode du DST-i en fonction (ON). Vérifiez que le teémoin d'alimentation électrique 
s'allume. 


Ecran de sélection de fonction 


3) SUBARU Select Monitor 4 - Démarrer [ce ]fC=1] fa) 


Démarrer 


e 


OBDI 
Fd générique 


ure 
rR enregtreur 


Reprogramm 
re 


Lecture 
f10 Projet 


i 


2 
Gi 


SMF-10009 
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@ Cliquer sur <1> « Lecture de l'enregistreur de conduite » sur I'écran de sélection de fonction pour afficher 


l'écran de sélection d'élément. 


5 SUBARU Select Monitor 4 - Lecture de lenregistreur de conduite secs) 
Eh Oring 2 Rubriques de I'enregistreur de conduite |* [plications 


Enregistrement de conversion des données ... 
Enregistrement de conversion des données ... 


‘rage enregistreur q 


B-- 


G Lire projet | 
ail | 


— 1 


SMF-10010 


@ Aprés avoir sélectionné un élément a partir de I'écran de sélection d'élément, cliquer sur <1> « Sélectionner » 


afin d'afficher I'écran pour l'élément sélectionné. 


Procédure de lecture des données depuis Il’emplacement pour carte SD de 
interface DST-i 


@ Cliquez sur « Sauvegarde conversion données de mesure (lues depuis le DST-i) » dans la liste des options 


de l’enregistreur de données pour passer a |’écran de sauvegarde des données. 


Ecran de sauvegarde de données 


Enregistrement des données _ 


Nmdonées  (DXelalaletetiiant! : 
Systeme Tous les systémes 
Sommaire — Enregistreur de conduite 


Jouretheure 14.12.2015 11:04 


Mémo 


1 of ss 


SMF-10011 


x Annuler 


@ Changez le nom des données et saisissez un commentaire si nécessaire, puis cliquez sur <1> « Sauveg » a 
l'écran de sauvegarde des données pour sauvegarder les données dans un nouveau projet avant de 


refermer I’écran. 
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@ Le message représenté ci-dessous s’affiche alors.Si vous souhaitez continuer a utiliser le fichier de 
parameétres sélectionné dans le cadre de |’échantillonnage, cliquez sur le bouton « Oui ». Si vous souhaitez 


supprimer le fichier de paramétres sélectionné et arréter |’échantillonnage, cliquez sur le bouton « Non ». 


Confirmation de mesure enregistreur de conduite 


SY 
Continuer mesure enregistreur de conduite dans le fichier de 
configuration en cours? 


SMF-10012 


Procédure de lecture des données depuis un emplacement pour carte de 
ordinateur PC 


<7 
<9) Remarques 
e Utilisez un lecteur de carte SD externe si votre ordinateur n’est pas muni d’une fente pour carte SD. 


® Cliquez sur « Enregistrement de conversion des données de mesure (lecture depuis carte SD) » dans la liste 


des options de l’enregistreur de conduite pour passer a |’écran de sélection de conduite. 


| Enregistrement de conversion des données de mesure (lecture depuis carte SD) 


Lecteur: 


‘Disque amovible(G:) ~ 


Km 


SMF-10013 


e A l’écran de sélection de conduite, sélectionnez <1> pour passer au lecteur et cliquez sur <2> « OK » pour 
passer a l’écran de sauvegarde des données. (Ici, on a choisi « Disque amovible (G:) ».) 


Ecran de sauvegarde de données 


Enregistrement des données 


Nmdonées  (DQelalalstseia! ii 
Systeme Tous les systémes 
Sommaire — Enregistreur de conduite 


Jouretheure 14.12.2015 11:07 


Mémo 


1 df Sauveg | 


SMF-10014 


x Annuler 


@ Changez le nom des données et saisissez un commentaire si nécessaire puis cliques sur <1> « Sauveg » a 


l'écran de sauvegarde des données pour sauvegarder les données dans un nouveau projet et fermer |’écran. 
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@ Le message représenté ci-dessous s’affiche alors. Si vous souhaitez continuer a utiliser le fichier de 
parameétres sélectionné dans le cadre de |’échantillonnage, cliquez sur le bouton « Oui ». Si vous souhaitez 


supprimer le fichier de paramétres sélectionné et arréter |’échantillonnage, cliquez sur le bouton « Non ». 


“Confirmation de mesure enregistreur de conduite 

i) 
Continuer mesure enregistreur de conduite dans le fichier de 
configuration en cours? 


SMF-10015 


13-3-5. Chargement des données du SDR 


@ Les données du SDR lues depuis la carte SD sont sauvegardées dans un nouveau projet. Les données du 


SDR peuvent étre reproduites par « Reproduction de projet » a l’6cran du menu principal. 
@ Les affichages de l'écran et le fonctionnement sont globalement identiques a ceux du « Moniteur de données » 


Ecran du projet 


as 


SUBARU Select Monitor 4 - Projet = lee | 


1 Projet Liste des donnees individuelles: 
Nom du projet: [2015/05/07 17:25:57 ij 2015/05/07 17:25:57 
Heure debut! 2015/05/07 17:25:57 =f Moteur 
_ &{£9 Moniteur de donnees 
—— Heure fin: - sed 
= Esta 
Menu principal Remarques sur le diagnostic (imprime) (® Data -2 


GP tous les DTC 
Chi 
EES 
3, systemes 


Mesure 


Informations vehicule 


N° chassis: = | 


N° enregist.: 7 >| [ Pas inspec 


a Conle bus 
Fh CAN 


NIV: 


Vehicule WRX / Levorg 
Modele VA/VMB 

Logiciel de 
diagnostic 


SSM4 Donnees individuelles 


Nom des donnees: [Data =e 


Date de saisie: 2015/05/07 17:34:56 


m7 


Memo: 


ill 


| Geom [EP es") pene iy ove 
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@ Double-cliquer sur le fichier de moniteur de données individuelles désiré dans la liste des fichiers de données 
individuelles sur l'écran de projet, ou sélectionner les données désirées et cliquer sur <1> « Ouvrir » afin 


d'afficher l'écran de chargement de données. 


Ce 
\ 
9) Remarques 
e Les données du moniteur de données sauvegardées se trouvent en dessous de « Moniteur de 


données » dans la liste de données individuelles. 
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Ecran de chargement de données (Affichage de liste) 


Annulation 


Monit 


Personnalisez 


E 


11,12,13,14 (all 
‘(En projet | 


SMF-00099 


- 
eee Monitor  fonl 3 der 4 


(42 [en 


4=5@%6 
(eo les A 


B Cc 


Regime moteur 
Debitmetre d'air 

Vitesse du vehicule 
Angle ouvert. papillon 
Ouverture accelerateur 
Sonde A/F #1 

Avance a l'allumage #1 
Temp. d'eau 

Temps d'inject. Sig. #1 
Surv. court d’ess. gr. 1 
Surv. longe d’ess. gr. 1 
Calage d'allumageacquis 
Press. admission abs. 
Sonde O2 #12 

VT Angle a l'avance R 
WT Angle a l'avance L 
Tens. module de controle 


ce 15,16,17,18 


a) 


Position au cu 


cl 
| fract 


Temps (Position at ee 


L4 -—u<. be 
phe | | | (fl rere 


10 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 
Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton 
droit sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » 
ou « Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 
p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 
c |Unite Ceci affiche I'unité de mesure pour chaque élément. 
p |Maximum, minimum, Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes pour toutes les 
moyenne données. 
FE |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 
F | Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
curseur) courante du curseur. 


- 218 - 


Instructions d'utilisation 


1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 
2 ee Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a 
&x> ordre immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 
3 fea Les éléments avec des cases a cocher désélectionnées ne sont pas affichés. 
—_— Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
4 = Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
5 Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 
42 Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
—— cocher de sélection, l'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 
6 Commute l'affichage de la liste entre les affichages sur 1 colonne et sur 2 
ers | colonnes. 
Les valeurs maximum, minimum et moyennes ne sont pas affichées dans 
l'affichage sur 2 colonnes. 
7 | Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran afficheé. 
8 Ceci affiche l'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
9 Rh] Graphe Ceci affiche l’6cran de chargement (affichage de graphique combiné) 
w1 mixte 
10 Ceci ajoute une marque. 
le Repere Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
U___aeees marque ou pour supprimer la marque. 
11 oo Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. 
12 _ ] Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. 
13 mi | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
. vers la droite. 
14 <j Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
; ; données vers la gauche. 
15 >..| Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
: ° données vers la droite. 
16 bia Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
: - vers la droite. 
17 | be | Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. 
18 Dp | Ceci améne a la fin de la barre de défilement. 
19 Ceci vous permet de régler la durée (largeur) affichée sur un écran d'affichage 
lL (a de graphique en étirant l'extrémité finale de la barre de défilement au besoin. 
~ : L'affichage ne change pas lorsqu'on étire la barre de défilement sur I'écran 
d'affichage de liste. 


WO Remarques 


Démarrer et stopper le mesurage ainsi que démarrer le déclenchement ne peut pas étre effectué sur 
I'écran de chargement de données. 
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@ Cliquer sur <7> « Graphique divisé » sur I'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <10> « 


Graphique divisé » sur l'écran de chargement de données (affichage de graphique combiné) afin d'ouvrir 


I'écran de chargement de données (affichage de graphique divisé). 


Ecran d'affichage de graphique divisé 


fe 
St. J Select Monitor 4 - Moniteur di _ tees - Moteur 


Ouverture acc... 
Sonde A/F #1 
Avance a I'allu... 


VVT Angle al’... 

Tens. module ... 

Regime cible d... 
Rapport equiv... 
Temperature d... 
Temp. d'air d'a... 
Temperature d... 
Temp. d'air ext... 
Valeur de char... 


400.0 Moyenn 


TEMPS [s] 


Position du curseu]1/327}—~ F 
LA 1 <2 aS 3 > Lp Lb) 


Maximum;0.3 
Minimum:0.3 


~ Nb graphes 3 = 


Temps (Position du curseur)|00:00:00.000 


Valeur charge... 


1 @- 


| : |e Repere 
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Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 
Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton 
droit sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » 
ou « Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 

p_ | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 

c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 

p |Affichage de graphiques | Ceci affiche tous les graphiques de signaux pour les éléments affichés. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage par glisser-déposer des 
fenétres de graphique. 

f |Curseur du graphique | Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour 
le point du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 

F |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 

G |Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 

curseur) courante du curseur. 


Instructions d'utilisation 


1 Ceci retourne l’affichage a l’6cran de chargement de données (Affichage de 
& Retour liste). 

2 aS Graphe Ceci affiche l’6cran de chargement (affichage de graphique combiné) 
As te Consulter « 11-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 
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Ceci ajoute une marque. 
Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
marque ou pour supprimer la marque. 


@ Cliquer sur <8> « Graphique 


« Graphique combiné » sur | 


combiné » sur I'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <11> 


‘écran de chargement de données (affichage de graphique combiné). 


Ecran de chargement de données (Affichage de graphique combiné) 


Vitesse du veh... 


Angle ouvert. ... 
Ouverture acc... 
Sonde A/F #1 
Avance a I'allu... 


Vitesse du... [km/h] 
Debitmetre... [g/s] 
Regime mot.., [rpm] 


S Toutes les donnees 


| J 
| \tem choix val... |... | 3 (anrnun 
Minimum:0 
5 =r Moyenne:0 
Debitmetre d'air| 0. | Valeur’ E 


TEMPS [s] 1 ~ Nb graphes G 
Position du curseufi7327}-—~ F Temps (Position du ce SS 
Valeur de char... 0: U4 1 46 2 |] i 3 >> 


D = (oes) 


Reaime moteur [rom] 


Valeur charge... 


4 


Ie 


Sete Graphe | 
B28 few 


C 
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Présentation de I'écran 


A |Elément 


Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer Iordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton 
droit sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » 
ou « Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


B | Valeur 


Ceci affiche la valeur du signal. 


c¢ | Unité 


p |Affichage de graphiques 


Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


Ceci affiche un graphique des signaux double-cliqués dans la zone d'affichage 
de liste. 

Le nom des éléments, l'unité de mesure, les valeurs maximum et minimum de 
tous les éléments sont affichés sur l'axe Y dans le graphique. 

(Des valeurs maximum/minimum sont affichées verticalement dans I'affichage 
du graphique). 

Jusqu'a quatre éléments d'axe Y sont affichés sur la gauche du graphique et les 
éléments 5 a 8 de I'axe Y sont affichés sur le cédté droit. 

S'il existe plus de huit éléments, le graphique est automatiquement divisé en 
deux graphiques afin d'afficher un maximum de 16 éléments. 


fF |Curseur du graphique 


Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour 
le point du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 


F |Position du curseur 


Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 


G |Durée (position du 


Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
courante du curseur. 


curseur) 
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Instructions d'utilisation 


1 
& Retour 


Ceci retourne l’affichage a l’6cran de chargement de données (Affichage de 
liste). 


2 ee Graphe 
fract | 


Ceci affiche I'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
Consulter « 11-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 


| 
Repere 


Ceci ajoute une marque. 
Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
marque ou pour supprimer la marque. 


@ Cliquer sur « Marquer » sur l'écran de chargement de données afin d'afficher I'écran des paramétres de 


marquage. 


Ecran des paramétres de marquage 


Editer reperes 


Memo 1 


SMF-00102 


Instructions d'utilisation 


2 dis) 9 iat 


x Annuler 


1 Memo 


= 


Ceci vous permet de saisir des notes sur les positions marquées. 


2 = 
of Sauveg 


Ceci sauvegarde les informations des marques. 

Ceci crée une nouvelle marque si la position n'est pas actuellement marquée. Si 
la position est actuellement marquée, les informations de la note seront 
écrasées. 


3 =» Annuler 
repere 


Ceci supprime la marque. 
Ce bouton est opérationnel uniquement lorsque « Marque » est cliqué sur la 
position marquée. 


WO Remarques 


e L'écran de confirmation d'écrasement de données s'affiche si vous tentez de fermer le moniteur de 
données sans sauvegarder les changements apportés a |'état d'affichage. 
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13-3-6. Analyse a 2 curseurs 


L'analyse a 2 curseurs vous permet d'ajouter les valeurs de deux points quelconques de données mesurées ainsi 
que les valeurs maximum, minimum et moyennes entre ces deux points. 


®@ Cliquer sur « Analyse a 2 curseurs » de ) sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou |'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran d'analyse a 2 curseurs. 


ava d'analyse a 2 curseurs 


Si] SUBARU Select Monitor 4 - Moniteur de donnees - Moteur 


CIC [amie | |?) V—EE— 
_|_|_ item choix val... |v... | 


e deux curseurs 


cee 
Minimum:0 
Moyenne:0 


| Valeur AO | 
Valeur B:0 


Regime moteur 

Debitmetre d'air| 0.3 | g/s |= 
Vitesse duveh..| 0 | km..| 
Angle ouvert... | 100 | % 
Ouverture acc.. | 12.2 | % B 
Sonde A/F #1 | 1.00 | 
Avance al'allu..| 0.0 | < 
Temp. d'eau -40 | <C | 
Temps d'inject....| 0.00 | ms 
| |Surv.courtd’e..| 0.0 | % 
Surv. longe d'e...| 0.0 | % 
Calage d'allum..| 0.0 | deg 
Press. admissi... | 147 | kPa | 
o Sonde O02 #12 | 0.000} V | 
VWTAngleal’..| 0 | deg 
VvTAngleal’..| O | deg} 
Tens. module... | 11.8..|_V 
Regime cible d...| 800 | rpm 


Vitesse du... [km/h] 
Debitmetre... [g/s] 
Regime mot... [rpm] 


Rapport equiv... | 0.999] 600 7.00 a 9.00 1000 1100 1200 1299 1400 1500 a 
Temperature d...| -40 | <C | A 
Temp. d'air d'a...| -40 | <C TEMPS [s] 4 ~ Nbgraphes > ® Curseur A Curseur B 
Temperature d...) -40 | <C = | = 

F Temp. d'air ext..| -40 | <C Position du curseur 92/963 ps (Position du curseur) 00:00:08.640 
vaeudeco) oo | | 8+ 4 J Pe CPL 


=—y 
eee 


Asoo been 


ii a == || 0 || 96 ||- \« @ weed 
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Présentation de I'écran 


A |Valeur A: * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur A. 

p | Valeur B : * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur B. 

c |Maximum:* Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes entre les deux 
Minimum:* positions de curseur. 
Moyenne:* 

D |*."* s (caracteres Ceci affiche la durée pour la position de curseur A. 
rouges) 

— |*.** s (caractéres bleus) | Ceci affiche la durée pour la position de curseur B. 

F |*."* s (caractéres noirs) | Ceci affiche la difference de durée entre les deux positions de curseur. 


Instructions d'utilisation 


1 ® Curseur A Ceci commute la sélection du curseur principal. 
Ceci affiche la valeur du signal ou les informations de l’emplacement des 
Curseur B curseur en fonction de l’emplacement du curseur principal sélectionné. 
2 S) Faire glisser l'ic6ne pour déplacer la position du curseur A. 
3 a Faire glisser l'ic6ne pour déplacer la position du curseur B. 
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Découpage et enregistrement des données 


Les données de Couper et sauvegarder peuvent étre utilisées dans |’écran des données numériques de soit 
Graphe fract, soit de Graphe mixte. (L’explication suivante concerne |’écran d’affichage de Graph mixte.) 


Ecran d'analyse a 2 curseurs 


- Moteur 


(tore | amt | cae | 8 ESB [FEET Regime mote tpm] TTT 
| | | item choix_| 


| 
coo 

S & S Donnees entre deux curseurs | 
= val... |v... | S ~ & Maximum:4039 
™@ @ Regime moteur 3875 rpm Minimum:3712 


= Moyenne:3883 
(G)) Angle ouvert... | 24 % IF valeur 3758 
Ouverture acc... | 38.0] % |_| Valeur B:3875 


Debitmetre d’air| 31.4 | g/s 
G)| Vitesse du veh..| O | km... 
Sonde A/F #1 1.38 
Avance al'allu...| 34.0 | « 
Temp. d'eau 71: | 
G}| Temps d'inject....| 0.00 | ms 
Surv. courtd’e..| 0.0 | % 
Surv. longe d'e...| -3.1 | % 
Calage d'allum..| 0.0 | deg 
G) Press. admissi... | 49 | kPa 
Sonde 02 #12 | 0.050] V 
VT Angleal'.. | -17 | deg 
GQ) VVT Angleal’.. | -17 | deg 
Angle retard V...| 20 | deg 


m. 


= 
is 
3 
S 
Pi 
= 
ra.) 
a 
“ 


Ouverture ... [%] 


Angle retard V...| 20 | deg Seo UW 
Tens. module... | 14.0...) V 5 7 2 % 
G} Regime cible d...| 694 | rpm 
Rapport equiv...| 0.999 TEMPS [s] ~ Nb graphes) > CurseurA © Curseur 8 
G)| Temperature d...| 70 | <C 
Q\ Temp. daird'a..| 31 | <c Position du curseur 169/274 Temps (Position du curseur) 00:00:10,703 


Temp. d’air ext..| 14 | <C \ | ix | « I 4 | | | —| > Il » | be ! DI 
ovale | char..| 45.5 | % |~ arn 5 
oa 6 | Ee) | be be Pins) 
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@ Cliquez sur <1> B en bas a gauche de |’écran d'analyse a 2 curseurs. L’écran sélectn gamme sauvgde 
s‘affiche. 


L’écran sélectn gamme sauvgde 


- 


Sélectnnez gamme sauvegarde 


») Svgdez ttes dnées 


= 
© 


) Svgdez dnées entre 2 crsrs 


2 hanes 


@ Veuillez cocher le <1>"Svgdez dnées entre 2 crsrs" dans |’écran sélectn gamme sauvgde. Lorsque vous 


SMF-00214 


cliquez sur <2> "OK", l’6cran de sauvegarde de données est affiché. 


G 
<9) Remarques 


e Si vous sélectionnez “Svgdez ttes dnées” a ce stade, le découpage et l’enregistrement ne sont pas 
effectués et l'ensemble des données échantillonnées est enregistré. 


2904 


Ecran de sauvegarde de données 
Enregistrement des données 


Nmdonses [Données-1s—<Ci~=‘:*™S™*~*™*W 


Systeme Moteur 


Sommaire Moniteur de données 


Jour et heure 06/10/2015 10:40 


Mémo 


1 fie 
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@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » 


sur l'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 


Gi 
<9) Remarques 


e Si vous désirez ne sauvegarder que les données coupées sous forme de fichier, veuillez sauvegarder 
en ne sélectionnant que les données pertinentes dans export de |’écran du projet. 


13-3-7. Comparaison de données 


@ Depuis le bouton | Fi , cliquer sur « Fonction » puis sur « Comparaison de données » afin d'afficher I'écran 
de sélection du second type de données pour comparaison. 


Sélection du second type de données pour I'écran de comparaison. 


Lire depuis |Donnees de gestion de projet 


Liste des moniteurs de donnees B 


[Nom du projet__|Nom de la...) Nm do... | Marque), Vehicule | Detail du vehicule_|Systeme | Enregistre | 


2015/05/07 Moniteur de a WRX / y 2015/05/07 
17:44:18 donnees SEI Levorg NMA SEM MEST 17:51:51 


2015/05/07 Moniteur de 2015/05/07 
17:25:57 donnees pubaty VA/VMB > SSM4 |Moteur | 47.49.38 


2015/05/07 Moniteur de 2015/05/07 
17:25:57 donnees Suet NN ON | DIO Ta 6 


2015/05/07 2015/05/07 
15:44:43 15:46:34 


2015/05/07 Moniteur de 2015/05/07 
15:24:24 donnees Subaru VA/VMB > SSM4__| Moteur 15:25:51 


2015/05/07 Moniteur de bien 16MY > SSM4 estas 2015/05/07 
donnees 15:17:59 


Test actif Subaru VA/VMB > SSM4_ | Moteur 


Memo moniteur donnees 
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Présentation de I'écran 


A |Lire a partir de Il s'agit d'un menu déroulant pour sélectionner le projet a charger. 
p_ | Liste du moniteur de Ceci affiche une liste de projets stockés dans le dossier particulier et contenant 
données des données individuelles comparables (données mesurées a partir du moniteur 
de données). 
Toutes les données individuelles dans le projet s'affichent lorsqu'il existe des 
fichiers de données individuelles multiples pouvant étre comparées dans le 
méme nom de projet. 
c |Mémo du projet Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
sur des projets. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 
Dp |Mémo du moniteurde |Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
données sur des données individuelles. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 


@ Aprés avoir sélectionné des données individuelles dans la liste du moniteur de données <B>, cliquer sur <1> 


« Sélectionner » afin d'afficher l'écran de comparaison de données. 


Soa de comparaison de données 


A) SUBf""' Select Monitor 4 - Comparaison moniteur de donn , comparaison 1 - Moteur(EGI): comparaison 2 - Moteur(E B aioe) ex 
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100 
255 


Debitmetre... 
Vitesse du ... 
Angle ouve... 
Ouverture ... 
Sonde ASF ... 
Avance al’... 
Temp. d'eau | - 
Temps d’in... 
Surv. court... 
Surv. longe... 
Calage d'al... 
Press. adm... 
Sonde 02... 

VT Angle... 
VVT Angle... 
Tens. mod... 

Regime cib... 
Rapport eq... 
Temperatu... 
Temp. d'air... 


Angle ouve 
Vitesse du 


Angle ouve 
Vitesse du 


x. ing | 1 inees Comparaison 1 - Regime moteur [rpm] 
3 S Toutes Tes donnees a 
Ss 


Debitmetré 


Debitmetre 650.0 fj. 


0.0 


100.0 
60.0 


S Maximum:0 

~ Minimum:0 
= Moyenne:o 
@ Valeur0 


Ouverture 
Sonde A/F 
Avance a | 


0.00 
-40.0 


Toutestesdonnees. = ~~S~SC~*<“‘<‘<‘~*SS:S::OOSYSC~CSCSCSSCS....CC 
Maximum:0 

Minimum:0 

é Moyenne:0 

o Valeur:o 


100.0 
2.0 
60.0 


° 
=) 
=) 
oS 
a 


Sonde A/F 


Ouverture 
Avance a |. 


0 
0,00 


9,00 10.00 


Temperatu... 


Temp. d'air.. 


Valeur de c.. 


Valeur cha... 


Présentation de l'écran 


oes aces 
acres ae 


A |Affichage de liste Ceci affiche les éléments pour lesquels les noms d'élément du moniteur de 
données correspondent entre les données de lecture et les données de 
comparaison. 

« - » s'affiche lorsque le paramétre n'est pas présent dans les deux jeux de 
données. 

B_ |Données de lecture Ceci affiche un graphique des données de lecture. 

c |Données de Ceci affiche un graphique des données de comparaison. 

comparaison 

Dp |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 

E | Temps écoulé Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
courante du curseur. 
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Instructions d'utilisation 


1 = La plage du graphisme des éléments sélectionnées sur I'affichage de liste est 
- automatiquement configurée. 
2 Ceci raméne a |'écran avant d'exécuter une « Comparaison de données ». 
& Retour 
3 Ceci ajoute une marque au graphique des données de lecture. 
Repere | Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
Compl) marque ou pour supprimer la marque. 
— La marque et la ligne sont affichées en bleu. 
4 Ceci ajoute une marque au graphique des données de comparaison. 
Repere Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
Comp2) marque ou pour supprimer la marque. 
—=—— La marque et la ligne sont affichées en vert. 
5 Lorsque cette case a cocher est sélectionnée, les mouvements de curseur, la 
Schronisme largeur de la barre de défilement et les mouvements de barre de défilement des 
données de lecture et des données de comparaison sont synchronisés. 
6 =~ Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. (données de lecture) 
74 ig Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. (données de lecture) 
8 | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
L J vers la gauche. (données de lecture) 
9 =e | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
L J données vers la gauche. (données de lecture) 
10 re Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
J données vers la droite. (données de lecture) 
14 >> Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
: J vers la droite. (données de lecture) 
42 bP) Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. (données de lecture) 
13 >! | Ceci améne a la fin de la barre de défilement. (données de lecture) 
14 KO | Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. (données de 
— comparaison) 
15 Rig] Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. (données de 
_ d comparaison) 
16 | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
—— vers la gauche. (données de comparaison) 
17 4 Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
— données vers la gauche. (données de comparaison) 
18 Geil Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
———__ données vers la droite. (données de comparaison) 
19 >»> | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
—_—_— vers la droite. (données de comparaison) 
20 pe] Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. (données de 
I comparaison) 
m1 —s Ceci améne a la fin de la barre de défilement. (données de comparaison) 
22 Ceci vous permet de régler la durée (largeur) affichée sur un écran d'affichage 
l de graphique en étirant l'extrémité finale de la barre de défilement au besoin. 
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@ Cliquer sur « Marquer (Comp1) » ou sur « Marquer (Comp2) » sur I'écran de comparaison de données afin 


d'afficher l'écran des paramétres de marquage. 


Ecran des paramétres de marquage 


Placer le repere sur les donnees de comparaison 1 


Memo 1 


2 fimo] 9 ime 


b 4 Annuler 


SMF-00106 


Instructions d'utilisation 


1 Ceci vous permet de saisir des notes sur les positions marquées. 
Memo 


Ceci crée une nouvelle marque si la position n'est pas actuellement marquée. Si 
la position est actuellement marquée, les informations de la note seront 
écrasées. 


2 f —" Ceci sauvegarde les informations des marques. 
of Sauveg 


Ce bouton est opérationnel uniquement lorsque « Marque » est cliqué sur la 


3 7 poo Ceci supprime la marque. 
position marquée. 


= 
(a 
9 Remarques 
e L'écran de confirmation d'écrasement de données s'affiche si vous tentez de fermer le moniteur de 
données sans sauvegarder les changements apportés a I'état d'affichage. 
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13-3-8. Paramétrage de la date et de I'heure 


Vous pouvez régler la date et l'heure de I'horloge incorporée dans le DST-i. 


<7 
<9) Remarques 
e Si le DST-i n'a pas été utilisé pendant une longue période de temps, reparamétrez la date et l'heure. 


e Saisissez les données dans le fichier de configuration de SDR de la carte SD. La date et l'heure sont 
automatiquement paramétrées. 


@ Passez a la rubrique a régler a l'aide de la touche « A DROITE » ( ) ou « AGAUCHE » ( ) du DSTI et réglez sur 
une valeur arbitraire a l'aide de la touche « HAUT » () ou « BAS » ( ) du DST-i. 

@ Une fois le paramétrage effectué, sélectionnez « UPDATE » (METTRE A JOUR) et appuyez sur la touche « A 
» du DST-i. 


= 
\a 
<7 Remarques 

e Si le paramétrage est annulé, débranchez le cable de liaison des données du connecteur de liaison 


des données du véhicule ou sélectionnez “STScreen” sur le DST-i et appuyez sur la touche « A ». 


Driving Recorder Ver.1.0.0 


a 
fa Jan Wa 2014 


WwW 


18 20 17 


a&/w~ :CHANGE iyi 
q/> : MOVE 


SMU-10017 
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13-4. Jeu de cables pour boitier de commutation / Cable 
d’alimentation électrique CC pour douille 
d’allume-cigare 


Le jeu de cables pour boitier de commutation et le cable d’alimentation électrique CC pour douille d’allume-cigare 
permettent de mettre le DST-i sous tension. L’utilisation de cette fonction de mise sous tension avec |’enregistreur de 
conduite permet d’éviter toute perte de données de mesure si le DST-i n’a pas été mis en fonction. 


13-4-1. Nomenclature des piéces et raccordements 


_ 
SMU-10020 

A : Cable de boitier de commutation E : Cable analogique 

B : Boitier de commutation F : Cable de déclenchement 

C : Contacteur de déclenchement G : Cable d’alimentation CC pour douille d’allume cigare 
D : Adaptateur de boitier de commutation 


1: Fixer a l'aide de vis. 
2 : Encoche (Centre) 


3 : Montage sans cable de boitier de commutation. 


i 
9) Remarques 
e Le cable du boitier de commutation n’est pas fourni avec le cable d’alimentation CC pour douille 
d’allume-cigare (G). 
e Lecable du boitier de commutation ne peut étre installé simultanément avec un adaptateur 4-canaux 
(Piéce n°95171-12740). 


e Bien que le cable du boitier de commutation ne puisse pas 6tre utilisé simultanément avec 
’ ENSEMBLE ADAPTATEUR, CONNECTEUR SECONDAIRE-D (Piéce n°95171-13170), le cable du 
boitier de commutation joue le rdle de (ENSEMBLE ADAPTATEUR, CONNECTEUR 
SECONDAIRE-D. 
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13-4-2. Fonction 


Mise sous tension automatique du DST-i 


L’opération suivante permet de mettre le DST-i sous tension sans mettre le commutateur de mode du DST-i en 
position ON (Marche). 


Gl 
9 Remarques 
e Cette fonction est importante lors de utilisation de la fonction enregistreur de conduite dans le cadre 
de l’échantillonnage des données au démarrage du moteur. 


e Avec cette fonction, le commutateur de mode du DST-i doit se trouver en position OFF (arrét). 


@ Opération de commutation 


Appuyer sur le contacteur de déclenchement (C) pour mettre le DST-i sous tension. 


@ Détection de la mise en fonction de l’alimentation accessoire 
Quand le cable d’alimentation électrique CC pour douille d’allume-cigare est raccordé, il est possible de 


mettre le DST-i en fonction par la mise sous tension de |l’alimentation accessoire. 


@ Détection de vibrations 
La tension de sortie du capteur de G incorporé dans le boitier de commutation est détectée et le DST-i est 
automatiquementmis en fonction sur ouverture/fermeture de la porte si le boitier de commutation est installé 
dans le vide-poche ou ailleurs. 


Options pour le démarrage du lecteur enregistreur DST-i 


Situation Action au démarrage Position du commutateur de mode 


DST-i seul Lorsque le commutateur de mode_|- 
est réglé sur la position ON 


Lors de la connexion au boitier de |Lorsque le commutateur de mode 
commutateur de mode au moyen __|est réglé sur la position ON 
du kit de cable du boitier de 


comrautateuc deniode Lorsque des vibrations sont OFF 
détectées dans le commutateur de 
mode 
Lorsque la gachette du OFF 


commutateur est pressée 


Lors de la connexion au Lorsque le commutateur de mode 
commutateur de mode au moyen _|est réglé sur la position ON 
de la prise de I’allume-cigare 


Lorsque l’alimentation des OFF 
accessoires du véhicule est sur ON 


Marquage et enregistrement 
Pour marquer les données de SDR pendant une mesure, appuyer sur le commutateur de déclenchement en 


mode enregistreur de conduite. Pour enregistrer et sauvegarder les données de SDR sur la carte SD du DST-i 
pendant la mesure, appuyer et laisser le doigt sur le commutateur de déclenchement du boitier de commutation. 
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Sampling of G Sensor Analog Output 
Il est possible de mesurer indépendamment la tension de sortie aux axes X, Y et Z du capteur de G incorporé 
dans le boitier de commutation. 


Vérifier que le boitier de commutation est soigneusement fixé en position horizontale ou verticale dans le 
véhicule pendant la mesure. 


ll est de plus nécessaire d’ajouter les points de mesure analogiques a |’écran ‘Signal select’ (Sélection du signal). 
Sélectionner un « Capteur de G » comme plage d’entrée. 


Le canal de destination de sortie de chaque capteur de G est comme suit. 
CH2 : Sortie axe des X 
CH3 : Sortie axe des Y 
CH4 : Sortie axe des Z 


Gt 
<9) Remarques 
e Pour identifier la direction de la détection de |’accélération du capteur de G, le sens de la fleche de 


l'axe des X, Y et Z indiqué sur le boitier de commutation signale la sortie coté + (plus). 


SMJ-10021 


Ce 
(a) 
Remarques 
e Entrer les valeurs suivantes dans le taux de conversion et les colonnes décalées dans les paramétres 


analogiques si vous désirez afficher les valeurs de sortie du capteur G comme quantité physique 
(unité : G): 

Taux de conversion : 1,515 

Décalage : -2,5 

Unité : G 
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14. Personnalisation 


Ceci vous permet de configurer les détails opérationnels, la durée opérationnelle et ainsi de suite pour l'actionneur 
contrélé par I'« organe de contrdle » ou un autre module de contrdle. 


A Mise en garde 


e Consulter le manuel d'entretien en effectuant des configurations. 
Des parameétres incorrects peuvent causer des dysfonctionnements tels qu'un fonctionnement incorrect de 
l'actionneur. 


14-1. Selection de systeme 


Ecran du menu principal 


—E —— — . — 
SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal (coe) [=~] Se) 


Menu principal 


GP tous ts 01 
Chi 

EP ei 
d) Ph 


z Conle bus 


‘4 CAN 
=| Impression 
rapport 
> 45 Personnalisez 


Syst. ODB 


Ss us les DTC 
4 es 
& 12.04V 


| Informations 
fI0__projet 


i 


SMF-10058 


@ Cliquer sur <1> "Personnalisez" sur I'écran du menu principal pour afficher l'écran de sélection de systéme. 
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Ecran de sélection de systeme 


Commande de carrosserie 
Climatiseur Lumieéres et essui-glace automatiques 
Combiné d'instruments Marche Arrét Auto 
Phares / Feux antibrouillard Infoloisirs 
Freinage automatique de marche arriére Tous les systemes 


Sélecter syst 


SMF-10059 


@ Double-cliquer sur le systeme que vous voulez diagnostiquer dans la liste de systemes sur l'écran de sélection de 
systéme ou le sélectionner en cliquant sur <1> "Sélectior" afin d'afficher l'écran de personnalisation. 


G 
ey) Remarques 


e La sélection de "Tous les systemes" permet d'afficher toutes les rubriques qu'il est possible de 
personnaliser sur ce véhicule depuis I'écran de personnalisation. 


e L'exemple suivant décrit la sélection de l'option "Organe de contréle" sur I'écran de sélection de systéme. 


2054 


Ecran de personnalisation 


Delai d'attente arret 

Duree de verrouillage automatique 

Reglage de hayon assiste Aucune p... [Eines 
Reglage de signal 3 commande un...} Aucune p...} => © 
Reglage d'essuie-glace arriere reto..) Aucune p...) 9 
Reglage TPMS 

Selection deverrouillage de portec.} Selection 
GaN chled | |! Selection deverrouillage hayon TOUT Selection 


Mode fonc. desembueur ar = _|Continuite 
Prevent. contre lock-out HORS EN 


TC 
Reglage clignotement du temoin d...] HORS EN 


Reglage du verrouillage automatiq...] HORS EN 
Selection/deverrouillage TOUT 
OFF ON 


Reglage automatique de la climati... } OFF ON 
Act/desact degiv. ess-gl OFF ON 


SMF-00137 


Gt 
<9) Remarques 


e Si le dispositif de regulation numérique du moteur du véhicule est en mode usine, un message de confirmation 
de la destination s'affiche. 
Pour changer la destination, saisir le code de 4 caractéres alphabétiques. 
Régler le dispositif de régulation numérique du moteur sur le mode production afin de terminer la 
personnailisation. 


Présentation de I'écran 


A |Elément Ceci affiche le nom des éléments. 
Sélectionner le nom de |'élément de la valeur de paramétre afin d'afficher en vert le 
parametre sélectionné. 


p_ | Valeur de parametre Ceci affiche la valeur de paramétre pour chaque élément. 
Ceci affiche la valeur de paramétre courante en bleu. Les valeurs en cours de 
modification sont affichées en jaune. 


c |Explication Ceci affiche des informations détaillées pour les élément sélectionnés. 
Les informations détaillées peuvent ne pas étre affichées selon l'élément sélectionné. 


Gi 
<9) Remarques 


e Cliquer sur une valeur de parameétre afin de placer cette valeur en surbrillance jaune. 
Cliquer a nouveau dans la méme zone pour ramener le paramétre a la valeur avant modification. 
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@ Apres avoir changé la valeur du paramétre sur I'écran de personnalisation, cliquer sur <1> « Changer » afin d'afficher 
I'écran de confirmation des changements. 
= 
Ww 
Remarques 
e <1>« Changer » ne peut pas étre cliqué si aucun élément n'a été changé. 


Ecran de confirmation des changements 


Personnalisez 
.7 


Le parametrage change pour la nouvelle valeur choisie. 


Executer? 


SMF-00138 


@ Cliquer sur <1> « Oui » sur l'écran de confirmation des changements afin de changer le parametre et d'afficher 
I'écran de personnalisation. 


<1 
<9) Remarques 
e La valeur de paramétre qui était affichée en jaune avant d'étre changée est affichée en bleu sur I'écran de 


personnalisation une fois le changement apporté. 
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15. Inspection d'un systeme multiple 


Ceci vous permet de mesurer des données de contréle ainsi que des données d'entrée et de sortie dans les/des 
modules de contréle d'un systeme de contréle multiple compatible avec SSM4 simultanément. 


15-1. Selection de systeme 


Ecran du menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal [oe] fea 


Menu principal 


Sp Tous les DTC 


Chi 
mL syteme 


(YO) Plusieurs 
£§_systemes 
aur Conle bus 
F) CAN 


& pe 
a (a 


SMF-00139 


@ Cliquer sur <1> « Systeme multiple » sur l'écran du menu principal pour afficher I'écran de sélection de systéme. 
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Ecran de sélection de systeme 


Moteur (EGI) Transmission (TM) 
© |Commande des freins (BC) 
Commande de carrosserie (BIU) 


Airbag (AB) Pompe a vide de frein (BVP) 
Selter systs mltple Climatiseur (AC) Direction assistee (PS) 


Combine d'instruments (MET) 
| | Affichage multifonction (MFD) -| |Marche Arret Auto (ASS) 
Projecteur / Antibrouillard (LT) 


Detail 


El ro 
_} ¢, Retour 


SMF-00140 


@ Sélectionner la case a cocher sur la gauche du nom du systéme que vous voulez diagnostiquer dans la liste de systemes 


sur I'écran de sélection de systéme, et cliquer sur <1> « Entrée » afin d'afficher I'6cran de sélection de fonction. 


G 
ay) Remarques 
e Un maximum de trois systemes peut étre sélectionné. 


e Les systémes qui ne supportent pas les systemes a inspections multiples sont grisés ou ils ne peuvent pas 
étre sélectionnés. 


e L’abréviation de droite du nom du systéme n’est utilisée que dans SSM4. 
Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, ces abréviations ne 
peuvent pas 6étre utilisées. 
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16. Moniteur de données multiples 
Ceci vous permet de mesurer des données de contrdéle ainsi que des données d'entrée et de sortie dans les/des 
modules de contréle dans le systeme de contréle compatible avec SSM4. 


Ceci vous permet d'afficher les données numériques ainsi que d'afficher des données dans des graphiques. 
Ceci vous permet de surveiller des données de multiples systemes simultanément. 


<1 
<9) Remarques 


e Les affichages de l'écran et le fonctionnement sont globalement identiques a ceux du « Moniteur de données ». 


La différence ici est que les noms de systéme (symboles abrégés) sont affichés conjointement avec des noms 
de signaux. 


16-1. Selection de signaux 


Ecran de sélection de fonction 


SUBARU Select Monitor 4 - Multiple function Selectionnerion - Moteur(EGI),Combine d'instruments(MET) oS || © |e) 
fics: 
diagnostic 


C geores 
Coa 
ia Fave 


Selter multi-fonct 


Mteur data 


El] mtiples 


A Test actif 
F) multiple 


Bs 
i (R) 


SMF-00141 
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@ Cliquer sur <1> « Moniteur de données multiples » sur I'écran de sélection de fonction pour afficher l'écran de 


sélection de signal. 


Ecran de sélection de signal 


>) SUBARU Select Monitor 4 - Pararr “~~ = du moniteur de do *—_ Moteur(EGI), Transmission(TM),Analogique(OSC) 


mn 


Sélter multi-fonct 


Mteur data 
fl] mtiples 


Test actif 
F2 multiple 


Sélectidqner signal | Déclenche 411 12 1étrages | Paramétrage analogi 
Mot clé Bo S< B Heure ENR 20min [20min =| Fve9- 24° | =a 
rain (norm.) ontin 


Démarrer 
diagnostic 
Piss 
(ata © 
yon ae EGI |All Data 
Ata cible 
pDébitr 15 d'air 


13 


Régime moteur 

Vitesse du véhicule mo |__| Vitesse rotation turbine 
Angle ouvert. papillon 6 CH1 

Ouverture accélérateur 

Sonde A/F #1 

Avance a I'allumage #1 

Temp. d'eau 

Temps d'inject. Sig. #1 

Surv. court d’ess. gr. 1 

Surv. longe d’ess. gr. 1 

Calage d’allumageacquis ' 
Press. admission abs. 


Eh | 


Falel: | ws 


Info rubrique 


& 14.00V D 


Info 


projet 


e....J 


Confirm 10 


SMF-00142 


Présentation de l'écran 


A |Mot-clé Il s'agit du champ ou les mots-clés utilisés pour filtrer des signaux sont saisis. 
Ceci vous permet de sélectionner des mots-clés saisis precédemment a partir du 
menu déroulant. 

B | Groupe de signaux Il s'agit du menu déroulant utilisé pour sélectionner des groupes de signaux. 

c |Liste de signaux Ceci affiche des signaux mesurables par le systeme durant des diagnostics. 

sélectionnables Les signaux affichés différent selon le groupe de signaux sélectionné. 

p |!nformations sur Ceci affiche des informations sur des signaux sélectionnés a partir de la liste de 

élément signaux sélectionnables. 
Les informations sur l'élément peuvent ne pas étre affichées selon le signal 
sélectionné. 

E |Nombre d'éléments Ceci affiche le nombre d'éléments de signal affichés dans la liste de signaux 

sélectionnés sélectionnés. 

F |Liste de signaux Ceci affiche les signaux sélectionnés a partir de la liste de signaux sélectionnables. 

sélectionnés 

G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 

nom de systeme L’abréviation du nom du systéme n’est utilisée que dans SSM4. 
Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 

_ |Heure ENR Ce menu déroulant sert a régler la durée maximum d’enregistrement permise par 

(norm.) mesurage des données de surveillance. 
J |Sans mesurage en En plagant une coche dans la case a cocher, les données sont automatiquement 
cours) répétées et sauvegardées et mesurées a nouveau pendant la durée 
d’enregistrement maximum réglée. Permettre cette fonction pour enregistrer les 
données surveillées au-dela de la durée maximum d’enregistrement. 
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Instructions d'utilisation 


Ceci est utilisé pour filtrer l'affichage de signaux contenant des mots-clés. 

Saisir un mot-clé ou le sélectionner a partir du menu déroulant puis cliquer 
) 

sur <11> —_. afin de filtrer des signaux. 


R 


Cliquer sur <12> | 


pour supprimer le filtre. 


Des signaux enregistrés dans des groupes de signaux sélectionnés a partir 
¥ du menu déroulant sont affichés dans la liste de signaux sélectionnables. 
= Sélectionner « Toutes les données » affiche tous les signaux. 


Ajoutel Ceci ajoute des signaux mesurables a la liste de signaux sélectionnés. 
» Hana Le signal dépassant la limite supérieure de 150 signaux doit étre ajouté. 


De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 


a } Ceci ajoute des signaux sélectionnés a la liste de signaux sélectionnés. 
> Ajoute! 
La limite supérieure du nombre de signaux pouvant étre ajoutés est de 150. 


Ceci supprime des signaux sélectionnés de la liste des signaux 
sélectionnés. 
De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 


ra | Ceci retire des signaux sélectionnés de la liste des signaux sélectionnés. 
« tout 


FS Ceci raméne le systéme a l'écran du moniteur de données. 

& Retour Vous ne pouvez pas retourner a l'écran de sélection de fonction si 
_e « Moniteur de données multiples » sur l'écran de sélection de fonction est 
cliqué tout en configurant le moniteur de données. 


a Ceci sauvegarde les données du moniteur de données. 


Ceci sauvegarde des sélections de signaux et des paramétres 
_Racagparmgs déclencheurs. 


_ ... Ceci charge des paramétres du moniteur de données sauvegardées. 
> Prage 
—=".\.| lecture 


10 


= Ceci affiche I'écran du moniteur de données. 
of <orsie 


14 


Exporte les réglages des données de surveillance sous forme de fichier. 


o.. Exporter 


15 


Les signaux enregistrés sous le nom du systéme et sélectionnés depuis le 
~ menu déroulant s'affichent dans la "Liste des signaux sélectionnables". La 
sélection de "OSC" permet d'afficher le canal pour une mesure analogique. 


WY Remarques 


Les signaux affichés dans la liste de signaux sélectionnables lorsque « Toutes les données » est 
sélectionné différent selon le systéme utilisé et le véhicule pour lequel le moniteur de données est actionné. 


Les groupes de signaux enregistrés en premier pour chaque systéme différent selon le systéme et le 
véhicule pour lequel le moniteur de données est actionné. 


Lorsque la « Liste personnalisée » affichée dans le menu déroulant de groupe de signaux est sélectionnée, 
les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le test actif par le 
systéme dans les diagnostics sont affichés dans la liste de signaux sélectionnés. 


Les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le test actif par le 
systéme dans les diagnostics sont affichés dans la zone affichant la liste de signaux sélectionnés. 


Lors de l'exécution du moniteur de données pour la premiére fois aprés I'installation du SSM4, tous les 
noms de signaux sont affichés dans la zone qui affiche la liste de signaux sélectionnés. Ceci ne peut pas 
étre changé. Les noms de signaux mesurés peuvent étre changés aprés chargement du fichier de 
configuration. Les signaux mesurés peuvent étre changés aprés la seconde fois. 
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16-2. Parametres déclencheurs 


Ceci vous permet de configurer des conditions de détection de déclenchement afin d'appliquer des déclenchements 
pour répondre automatiquement a des valeurs de signaux mesurées. 


Ceci vous permet de configurer différentes conditions pour différents signaux ainsi que de configurer des 
combinaisons conditionnelles. 


® Cliquer sur l'onglet <13> « Paramétres déclencheurs » sur I'écran de sélection de signal afin d'afficher I'écran des 


parametres déclencheurs. 


= 
WO Remarques 
e Configurer des conditions de détection de déclenchement n'est pas requis pour exécuter le moniteur de 
données. 
Dans ce cas, cliquer sur <10> « Confirmé » aprés avoir sélectionné un signal sur l'écran de sélection de 
signal. 


Ecran de paramétres déclencheurs 


SUBARU Select Monitor 4 - Parametrage du moniteur de donnees - Moteur(EGI),Combine d'instruments(MET) o | © |e) 
2 diagnostic Sélectionner signal Déclenchementer paramétrages | A imétrage analogique 
FP Vehicule parametrage conditions 
Wess: Z Heure ENR 
zs (décl.) 
pO ace 
2 JES Pt déclenc! 
40min12.0s 2 19min48.0s 
Ye ar 
EGI.MET 


Selter multi-fonct 


Mteur data 


El) mtipes Condit. Com... atamettadta 


Test actif 
F2 multiple 


~ ahh cl 
Fs rel i] Eat 


SMF-10030 


Enrr 
parmges 


. Va 
| Peron 4 7 N 


Présentation de I'écran 


A |Parametres de Ceci affiche les conditions d'enregistrement configurées. 
condition 
d'enregistrement 

Bp |Heure ENR Ceci affiche le temps d'enregistrement du moniteur de données. 
(decl.) 


c |Point de déclenchement | Ceci affiche le point de déclenchement. 

Ceci affiche le temps d'enregistrement avant et aprés le timing des 
déclenchements. 

La position du bouton sur la barre de défilement représente le point de 
déclenchement. 


Dp |Conditions de prémisse | Ceci affiche les conditions de prémisse de déclenchement. 

de déclenchement Les déclenchements ne s'‘activent pas lorsque uniquement les conditions de 
détection sont satisfaites quand des préconditions sont configurées. 

Les préconditions doivent d'abord 6tre satisfaites puis les conditions de détection 
doivent étre satisfaites. 


— |Conditions de détection | Ceci affiche les conditions de détection de déclenchement. 
de déclenchement 


E Elément Ceci affiche le nom des signaux pour lesquels des conditions sont configurées. 


G | Valeur Ceci affiche la valeur fonctionnant comme la condition de déclenchement. 


248 < 


H | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


| |Conditions de jugement | Ceci affiche les conditions de jugement pour chaque élément. 


J |Combinaison Ceci affiche le bouton pour sélectionner le type des combinaisons conditionnelles. 


K |Paramétre de condition | Ceci affiche des boutons pour des paramétre de condition. 


Instructions d'utilisation 


1 Ceci change le temps d'enregistrement. 


2 : Déplacer le bouton de la barre de défilement pour changer le point de 
9min0.0s déclenchement. 

Ceci vous permet de configurer une valeur estimée en pourcentage affichée en 

dessous de la barre de défilement. 


100% 
3/4 —+ -————+_ [Ceci configure le type de combinaisons conditionnelles. 
| AND OR Cliquer pour basculer entre « ET » et « OU ». 
4 ——__ Ceci affiche I'écran de configuration des conditions de déclenchement. 
| 4 Ceci vous permet de configurer des conditions de déclenchement pour chaque 
— signal. 


Ceci supprime des conditions de déclenchement pour chaque signal. 


° @ | 
6 hs 
of Confirm 


Ceci affiche I'écran du moniteur de données. 


@ Cliquer sur l'onglet <4> . sur l'écran de paramétres déclencheurs afin d'afficher I'écran de configuration 
des conditions de déclenchement. 


Ecran de configuration des conditions de déclenchement. 


Parametrage des conditions de declenchementer 


Parametrage conditions 


Systeme: | EGI = | 
Rubrique: [Regime moteur y 1 
Condits estimation: | Augmentation 2 
Valeur estimee: 

| | Orpm > 

: = ; 

i 10000 


d OK | 5 x Annuler 


SMF-00144 
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Instructions d'utilisation 


Ceci sélectionne le nom des signaux pour lesquels des conditions de 
déclenchement sont configurées. 


Ceci change les conditions de jugement. 


Ceci abaisse la valeur de jugement. 

Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 

Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a l’aide d’un 
clavier. 


Ceci augmente la valeur de jugement. 

Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 

Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a l’aide d’un 
clavier. 


Ceci raméne l'affichage a l'écran des paramétres de déclenchement. 
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16-3. Parametres analogiques 


Les paramétres analogiques incluent la plage d'entrée et des paramétres de canal. 


Ceci vous permet également de sauvegarder des données de configuration et de charger des fichiers de 
configuration sauvegardés. 


@ Cliquer sur l'onglet <2> « Paramétres analogiques » sur I'écran de sélection de signal ou sur l'onglet <1> 
« Paramétres analogiques » sur I'écran des paramétres de déclenchement afin d'afficher l'écran des paramétres 


analogiques. 


Ecran des paramétres analogiques 


SUBARU Select Monitor 4 - Paramétrage du moniteur de données - Moteur(EGI), Transmission(TM),Analogique(OSC) || LD ema | 
diagnostic Sélectionner signal | Déclenchementer paramétrages Paramétrage analogique | 


PF es! Plage d'entrée 
Maximum Captr G A 


Maximum © CaptrG 


Maximum Captr G 


Maximum ® CaptrG 


Intervalle d'échantillonnage G 


Mteur data Schronisme ~ 


Sélter multi-fonct 


Fi] mtiples 
= Canal choisi 
Test actif 
F2 multiple 
2 ©® Parmtres défaut 3 Ptrag utiltr 
B Rubrique Tx conrsvion Compensation Unité 


CH1 


CH2 


CH3 


CH4 


& 14.00V 


\paa Info 
ee D E 


l = A Prage | | F 
he Le bale 


SMF-10044 


Présentation de l'écran 


A |Plage d'entrée Ceci affiche la plage d'entrée pour chaque canal. 
La plage d'entrée est sélectionné en cliquant sur la case d'option a gauche de 
chaque élément. 
Les plages suivantes sont disponibles pour chaque élément. 
e 5V:-5Vat5V 
e 15V:-15Vat+15V 
e Maximum : -150 V a +150 V 
Capteur de G: -5V a +5V 
Pour mesurer Is ortie du capteur de G avec le cable du boitier de 
commutation fourni en option, selectionner un <Capteurde G>. 
Apres sélection de "Captr G", les valeurs numériques pour la conversion des 
quantités physiques (unité : G) sont saisies automatiquement pour "Tx 
conrsvion", "Compensation" et "Unité" pour indication des quantités physiques 
(unité : G). 
La valeur numérique de la conversion des quantités physiques (unité : G) est 
comme suit. 
Tx conrsvion : 1.515 
Compensation : -2.5 
Unité : G 
Le canal de destination de la sortie de chaque capteur de G est comme suit. 
CH2: Sortie axe des X 
CH3: Sortie axe des Y 
CHA4: Sortie axe des Z 
Ne pas sélectionner le capteur G pour CH1 parce que le cable du boitier de 
commutateur ne peut physiquement pas y étre connecté. 


B_ |Parametres de canal Ceci affiche l'état des paramétres de canal. 
La méthode de paramétrage de canal est sélectionnée en cliquant sur la case 
d'option a gauche de chaque élément. 
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Cc Elément Ceci affiche le nom de canal de chaque canal. 
Ceci vous permet de le changer a votre convenance. 


Dp | Taux de conversion Ceci affiche le taux de conversion pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs telles qu'elles sont mesurées conformément avec le 
multiplicateur configuré pour des valeurs de signal analogique mesuré. 


gE |Décalage Ceci affiche la valeur de décalage pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs de somme telles qu'elles sont mesurées conformément 
avec la valeur supplémentaire configurée pour des signaux analogiques 


mesurés. 
F | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque canal. 
Les unités configurées sont affichées sur I'écran durant le mesurage. 
G |!ntervalle Affiche le signal d’intervalle d’échantillonnage pour les mesurages analogiques. 
d'échantillonnage Les signaux lors des mesurages analogiques sont échantillonnés au méme 


intervalle que les mesurages de module de commande lorsque «Schronisme » 
est sélectionné. 


Instructions d'utilisation 


1 e Ceci vous permet de sélectionner la plage d'entrée pour chaque canal. 


2 Sélectionner ceci raménera I'« Elément », le « Taux de conversion », le 

« Décalage » et I'« Unité » pour chaque canal a ses paramétres par défaut. 
Des paramétres d'élément ne peuvent pas étre changés lorsque les paramétres 
par défaut sont sélectionnés. 


Sélectionner ceci vous permet de changer les paramétres d'« Elément », de 
« Taux de conversion », de « Décalage » et d'« Unité » pour chaque canal. 


Des noms de canal peuvent étre saisis le cas échéant lorsque « Paramétres 
CH1 utilisateur » est sélectionné. 


Les valeurs de taux de conversion peuvent étre saisies le cas échéant lorsque 
1.000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 


000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 


Des unités de mesure peuvent étre saisies le cas échéant lorsque « Paramétres 
utilisateur » est sélectionné. 


° 
° 
6 (0.000 La valeur du taux de conversion peut étre saisie le cas échéant lorsque 


WY Remarques 
e Quand "paramétrage analogique" apparait en grisé et qu'il n'est pas possible de cliquer dessus, 
sélectionner "OSC" dans "Zone d'affichage du nom de systéme" a l'écran de sélection du signal et ajouter 
le signal de la mesure analogique a la liste des signaux sélectionnés. 


e Tous les paramétres des signaux analogiques mesurés (canaux 1 a 4) peuvent étre changés. 
Des paramétres peuvent étre changés méme lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés sur l'écran de sélection de 
signal. 
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16-4. Affichage de liste 


Aprés avoir ajouté des signaux du moniteur de données 4a la liste des signaux sélectionnés via l'écran de sélection de 
signal, cliquer sur « Confirmé» afin d'ouvrir l'écran d'exécution de test actif et de démarrer le mesurage. 


Ecran d'affichage de liste 


Débitmétre d'air 
Vitesse du véhicule 
GI} Angle ouvert. papi... 
Sélter multi-fonct EG Ouverture accélér... 
|Sonde A/F #1 
mines Avance a I'alluma... 
“Temp. d'eau 
_|Temps d'inject. Si... 
| EGI |surv. court d'ess. ... 
I _|Surv. longe d'ess. ... 


Calage d’allumag... 
Press. admission a... 
Sonde O2 #12 


| _E VWT Angle a l'ava... 
Nbre échantillons| 


CG 5 toe a | a 7 Ps Del 
MB=z B= E:) 


SMF-00145 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 
c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 
p |Maximum/Minimum Ceci affiche les valeurs maximum/minimum. 


L'affichage est actualisé lorsque les valeurs maximum/minimum changent. 


— |Moyenne Ceci affiche la valeur moyenne sur la durée entre le début du mesurage jusqu'au 
point de données courant. 
L'affichage est actualisé lorsque les données mesurées sont acquises. 


F |Nombre d'échantillons — | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


G | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 


2947 


Instructions d'utilisation 


1 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


— 


Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a I'ordre 
immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 


Ee 


Commute I'affichage de la liste entre les affichages sur 1 colonne et sur 2 colonnes. 
Les valeurs maximum, minimum et moyennes ne sont pas affichées dans 
l'affichage sur 2 colonnes. 


eet} Graphe 
=| fract 


Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour l'écran affiché. 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique divisé. 
Consulter « 11-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 


AN] Graphe 
J mixte 


Ceci ouvre I'écran d'affichage de graphique combiné. 
Consulter « 11-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


| ppctenche 


fur Repere 


Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 

Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a |'état 
de déclenchement. 

Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci ajoute une marque. 
Il est également possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 


F3 Arret 


Ceci stoppe le mesurage. 
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Ecran d'affichage de liste (sans mesurage en cours) 


Régime moteur 
Vitesse rotation tu... 672 rpm 864 640 781 


Débitmétre d'air 
Vitesse du véhicule 0 km/h 0 0 0 
Angle ouvert. papi... 13 % 15 3 14 
Ouverture accélér... 0.0 % 0.0 0.0 0.0 
Sonde A/F #1 1.01 1.07 0.95 1.00 
Avance a I'alluma... 19.0 2 215 2.0 15.0 
Temp. d'eau 92 ss 93 92 92 
Temps d'inject. Si... 2.30 ms 3.33 2.30 hihi 
Surv. court d’ess. ... -3.9 % 23 -4.7 -0.3 
Surv. longe d’ess. ... -5.5 % 5.5 -6.3 -5.6 
Calage d'allumag... 0.0 deg 0.0 0.0 0.0 
Press. admission a... 29 kPa 41 26 36 
Sonde O2 #12 0.870 Vv 0.885 0.820 0.840 
|WwT Angle a l'ava... sil deg 1 Sw 0 Ss 


Position du curseur 1/476 


Temps (Position du curseur) 00:00:00.000 


Li | << rrr >be 


l@ Ei 


B= R= 
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Instructions d'utilisation 


6 


ri Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 

2 Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou l’ic6éne de 
déclenchement uy 
Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 
Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 

3 Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 

4 Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 
Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, I'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 

5 Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 

6 Ceci démarre le mesurage. 
Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> ne sont pas 
mesurées. 
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16-5. Affichage de graphique divisé 
@ Cliquer sur <7> « Graphique divisé » sur |'écran d'affichage de liste ou <10> « Graphique divisé » sur l'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran d'affichage de graphique divisé. 


Ecran d'affichage de graphique divisé 


© 2 \aRU Select Monitor4-Mteurd: 3 smtiple-Mote 5 ae een 


IIS ES El tome 
| Item ...| Val...| U... |* | 4 


4 
14 
TEMPS [s]_ | - Nb graphes|3 7 F 
Nbre een al E Temps EA 
LAOS «ESS SSS ST > a 


C @ @ =~) BR | [fn aed ee G « 


Be es 1) ee 1? 


ae 


SMF-00147 , 
Présentation de l'écran 
A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 


Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Affichage de graphiques | Ceci affiche les graphiques de signal des signaux alors que le bouton afficher/ne 
pas afficher est enfoncé pour les articles affichés. Il est possible d’afficher jusqu’a 
150 graphiques de signal. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage par glisser-déposer des fenétres 
de graphique. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 


—= |Nombre d'échantillons | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


F | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 
G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme Labréviation du nom du systéme n’est utilisée que dans SSM4. 


Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
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Instructions d'utilisation 


1 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 


Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 


Ceci configure les paramétres de graphiques, Il'analyse a 2 curseurs et I’édition de 
marques. 

Consulter « 11-7. Paramétres de graphique linéaire » et « 11-11. Analyse a 2 
curseurs » pour plus d'informations. 


Ceci configure automatiquement la plage du graphique. 
La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » de 


Ceci configure l'axe temporel pour l'affichage de graphiques. 

Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux 
chiffres jusqu'a un maximum de 360). 

Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 


x4 Retour 


Ceci configure la quantité de graphiques affichés de concert sur un seul écran. 
Ceci peut étre réglé sur une valeur comprise entre « 1 » et « 7 ». 


Ceci retourne l’affichage a |’écran de chargement de données (Affichage de liste). 


Al] Graphe 
6] mixte 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique combiné. 
Consulter « 11-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


10 


— 


Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 

Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a I'état 
de déclenchement. 

Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


11 


Ceci ajoute une marque. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 
Il est 6€galement possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 


12 


Ceci stoppe le mesurage. 


13 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 


14 


Ceci vous permet de changer la largeur de la zone d'affichage des rubriques et de 
la zone d'affichage des graphiques en faisant glisser le curseur vers la droite et la 
gauche. 
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ala d'affichage de graphique divisé (Sans mesurage en cours) 


“SJ susaru 2 tu 3) 4 bese myriaine Moteur(EG), Transmission(TM),Analogique(OSC) alee 


COU CNIS FA ccioremiectom 
= 


10000 | Toutes les données 
Maximum:3025 


Minimum:680, 
Moyenne:978 
sty Valeur:853 


(0) 
JG) [TM] Vitesse rotation turbine [rpm] 


6000 /Toutes les données 
Maximum:3008 

4000 | Minimum:672 
Moyenne:962 


Valeur:832 
2000 


1) 
GSS [B29 (Es Angle owert papillon (4) 


100 Toutes les données 


Maximum:78 

Minimum:13 

Moyenne:15 
50 

Valeur:15 


0 


m 


23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 + 


TEMPS [s]_ 4 . Nb graphes|3 | 


Position du curseur 1/758 ys (Position du curseur) 00:00:00.000 


(4 << a > > Ce 


I @— Bis =| | a= 
SMF-00148.22«2°20° |» 6 
Instructions d'utilisation 
ri Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 

Cliquer a nouveau pour désélectionner. 

Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


2 Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou lic6ne de 


déclenchement uy 

Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 

Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci affiche tous les éléments non affichés. 


Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


4 Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 


Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, l'état de la case a 
cocher de sélection, |'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 


Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci démarre le mesurage. 


ne sont pas 


Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> 
mesurées. 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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16-6. Affichage de graphique combine 


@ Cliquer sur <8> « Graphique combiné » sur |'écran d'affichage de liste ou sur <11> « Graphique combiné » sur 


l'écran d'affichage de graphique divisé afin d'ouvrir l'écran d'affichage de graphique combiné. 


Ecran d'affichage de graphique combiné 


2 3ARU Select Monitor 4 -Mteurdi <3 smtiple 4 te: 5 ),Transmission(TM),Analogique(OSC) D =3|fo3 


12 | 


(alles) 


Régim... 
Vitess... 
CH1 
|| Débit... 
Vitess... 


Ouvert.., 


[EGI] Ouverture ... [%] 
[EGI] Angle ouve... [%] 
[TM] Vitesse ro... [rpm] 


= 
so 


fuss 9] [EGI] Ouverture accélérateur [%] 


[{EGI] Regime mot... [rpm] 


° 


13 fee 


Nbre échantillong378_| 


a Nb a 


no 
johes 
u 
E 


Temps écoulq 00:00:26.406 


Geel lL) Bea 


SMF-00149 


Présentation de I'écran 


1 


| [fibres [ghee & Arrét 
9 10 


| —___fe4] ___________}ej]____fiyjey__§j 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 
Ceci vous permet de changer ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 
Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 

p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 

c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 

p |Affichage de graphiques | Ceci affiche un graphique des signaux double-cliqués dans la zone d'affichage de 
liste. 
Le nom des éléments, l'unité de mesure, les valeurs maximum et minimum de tous 
les éléments sont affichés sur l'axe Y dans le graphique. 
(Des valeurs maximum/minimum sont affichées verticalement dans I'affichage du 
graphique). 
Jusqu'a quatre éléments d'axe Y sont affichés sur la gauche du graphique et les 
éléments 5 a 8 de I'axe Y sont affichés sur le cété droit. 
S'il existe plus de huit éléments, le graphique est automatiquement divisé en deux 
graphiques afin d'afficher un maximum de 16 éléments. 
Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 

—= |Nombre d'échantillons | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 

F | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 

G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 

nom de systeme Labréviation du nom du systéme n'est utilisée que dans SSM4. 

Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
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7 Remarques 
e La quantité de graphiques ne peut pas étre sélectionnée. 
La quantité de graphiques change automatiquement entre 1 et 2 selon le nombre d'éléments. 


Instructions d'utilisation 


1 L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 
2 Ceci raméne l'ordre d'affichage d'élements aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
@x> immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
le Les éléments non affichés restent non affichés. 
4 | Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 
4 Ceci configure les paramétres de graphiques, Il'analyse a 2 curseurs et I’édition de 
ss marques. 
Consulter « 11-7. Paramétres de graphique linéaire » et « 11-11. Analyse a 2 
curseurs » pour plus d'informations. 
5 La plage du graphisme des éléments sélectionnées sur l'affichage de liste est 
automatiquement configurée. 
im ¥ La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » de 
6 Ceci configure l'axe temporel pour l'affichage de graphiques. 
. Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux 
chiffres jusqu'a un maximum de 360). 
Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 
7 Ff Sa Ceci retourne l’affichage a |’écran de chargement de données (Affichage de liste). 
x4 Retour 
8 GA Gravhe h Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique divisé. 
he Consulter « 11-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 
9 Se Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 
Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a 
clench a z 
état de déclenchement. 
Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 
10 —— Ceci ajoute une marque. 
Repere Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 
Il est 6€galement possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 
1 | Ceci stoppe le mesurage. 
-- Arret 
FS 
12 Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
13 Ceci vous permet de changer la largeur de la zone d'affichage des rubriques et de 
la zone d'affichage des graphiques en faisant glisser le curseur vers la droite et la 
gauche. 
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Ecran d'affichage de graphique combiné (sans mesurage en cours) 


3] subart 25 kM 3) ‘4-| \4! ‘données mtiple - a ae ea o |e re 


t= Ye* 32 BSED cstoweweneter) 


bd ss Ss 8 Toutes les données. 

= 2s Maximum:70.6 
Minimum:0.0 
Moyenne:1.2 
Valeur:0.0 


{EGI] Ouverture ... [%] 

[EGI] Angle ouve... [%] 

[TM] Vitesse ro... [rpm] 
[EGI] Régime mot... [rpm] 


0.0 


16.00 17.00 1800 1900 2000 2100 2200 23.00 2400 25.00 + 


TEMPS [s] 1 ~ Nb graphes 1 


Position du curseur 1/665 »s (Position du curseur) 00:00:00.000 


Le «<< a a > Le 
ck =) 


Paramt 
mteur 


Graphe 
fract 


ee 
SMF-00150 
Instructions d'utilisation 
1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


L'icéne de déclenchement ul est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 

Cliquer a nouveau pour désélectionner. 

Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


2 Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou I’ic6ne de 


déclenchement T 

Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 

Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 

Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, |'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 


Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


6 ~~ 7 Ceci démarre le mesurage. 


Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> 
mesurées. 


ne sont pas 


ri — Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 

i) pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 

cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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16-7. Parametres de graphique linéaire 


@ Cliquer sur les « Paramétres de graphique » de as sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran des paramétres de plage d'affichage. 


“wr Remarques 
e Ceci vous permet de sélectionner les noms de signaux et de configurer chaque signal lors du changement 
de l'affichage de l'écran d'affichage de graphique divisé a I'écran des paramétres de plage d'affichage. 


Ecran des paramétres de plage d'affichage 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 
Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


Relais pompe 4 essence 


Plage d'affichage |Parametrage ligne = : 
Plage par défaut 
Plage auto 4 
® Plage manuelle 
Maximum 5 [A] 16384 
8000 rpm | Vv 
6 ~~ 
Minimum 5 [A] 
: mm Ys) bet 0 
6 


7 ‘Jd Valider 


SMF-00095 


x Annuler 


(Peootcaton 8 


Instructions d'utilisation 


1 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 


2 Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 

3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 

4 Ceci sélectionne la méthode pour configurer la plage du graphique. 
Plage par defaut 


La plage par défaut pour I'axe de valeur (axe vertical) du graphique est configurée 
selon la valeur spécifiée de chaque signal. 

La plage automatique configure automatiquement I'axe de valeur du graphique sur 
la base des valeurs de signal mesurées. 

Configurer les valeurs maximum et minimum comme désiré pour les plages 
manuelles. Ceci ne peut pas étre configuré pour certains signaux. 


Plage auto 


® Plage manuelle 


5 eee Augmente les valeurs maximum et minimum. 
A A Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
6 : - Abaisse les valeurs maximum et minimum. 
V V Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
2 Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a I'écran 
of Valider d'affichage de graphique combiné. 


Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


8 Ceci confirme les paramétres changés. 
replication 
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Ecran des paramétres linéaires 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


|Relais pompe * ~ssence 
2 3 


Paramétrage ligne |Rég. grille| 2 curs 


Epaisseur Igine ——————c— - 


Style ligne 


Couleur ligne pangs 
couleur 


j 


Appliquer a toutes les rubriques 


5 


6 df Valider 


SMF-00096 


D4 Annuler 


Instructions d'utilisation 


(PA eericave 7 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 
3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 
4 , Ceci change I'épaisseur et le style des lignes. 
5 Ceci change la couleur des lignes. 
lipases Sélectionner la couleur parmi la palette de couleurs. 


Si la case a coche <A> « Appliquer a tous les éléments » est sélectionnée, la 
couleur de ligne sélectionnée s'applique a tous les signaux. 


Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 
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Ecran de configuration de grille 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


EGI Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


EGI nh pompe 4 essence 


® Aff aril 
Masq arll 


| Appliquer a toutes les rubriques 


A 


1 


Paramétrage ligne Rég. grille |2 curs * 


5 Jd Valider 


D4 Annuler 


SMF-10042 


Instructions d'utilisation 


(PA eoricave 6 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 
3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 
4 ® Aff grll Régle si la grille des écrans de graphique doit étre montrée ou cachée. 
; Les options sélectionnées sont réglées pour tous les signaux lorsqu’une coche 
Masq gr 


est placée dans la case a cocher <A> « Appliquer a tous les signaux ». 


Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 
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Ecran de configuration a deux curseurs 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


Régime moteur 
| Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


Relais pompe 4 essence 


Rég. grille 2 curs. | 
2 curseurshors ¢ tes 
Donncout ot 
5 Jd Valider x Annuler ¢ Appian 6 


SMF-10043 


Instructions d'utilisation 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 

S Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 

4 Fh ; Change la couleur a l’extérieur des pages des deux curseurs et la couleur du 

aa texte des données analytiques. 
eae Les couleurs sont sélectionnées depuis la palette des couleurs. 
5 ] Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
Valider | d'affichage de graphique combiné. 
= 


Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 
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16-8. Editer marque 


@ Cliquer sur les « Paramétres de graphique » de ay) sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I|'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran des paramétres de plage d'affichage. Ou bien, 


double-cliquez sur les parties marquées pour afficher I'écran d'édition. 


Ecran des paramétres linéaires 


1 A B : 


00:00:29.686 
00:00:30.604 
00:00:31.219 
00:00:31.915 


00:00:32.715 
00:00:35.515 


Mémo a 


2 ‘fd «| 3 @ maou! x< Annuler 


SMF-10034 


Présentation de I'écran 


Ceci affiche le numéro de la marque. Le numéro de la marque est numéroté 


A |No 
dans l’ordre de l'heure a laquelle la marque a été ajoutée. 


B |Tpon hraire Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 


Cc |Mémo Ceci affiche le mémo entré dans |’écran des paramétres des marques. 


Instructions d'utilisation 


1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 


2 f - Ceci raméne l'affichage a |'écran d'affichage de graphiquedivisé ou a |'écran 


d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


3 ar aaa peree maaan Ceci retire les marques a |’aide des cases sélectionnées. 
@ Annuler 


repere 
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16-9. Sauvegarde de données 


| 
@ Cliquer sur A dans la zone d'affichage de menu afin d'afficher I'écran de sauvegarde de données. 


Ecran de sauvegarde de données 


Enregistrement des donnees 


Nm donees [Data =2 
Systeme Multi-systeme 
Sommaire — Mteur donnees mtiple 


Jouretheure 2015/05/11 17:56 


Memo 


1 ‘df Sauveg b 4 an 


SMF-00153 


@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur 


I'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 
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16-10. Chargement de données 


@ Cliquer sur « Informations du projet » dans la zone d’affichage de menu afin d’afficher l’écran du projet durant la 
diagnose. 


Ecran du projet 


Projet Liste des donnees individuelles: 
Nom du projet: 2015/05/11 17:52:47 =i 2015/05/11 17:52:47 
Heure debut: 2015/05/11 17:52:47 © Plusieurs systemes 
Heure fin: = {J Mteur donnees mtiple 
Eas 


Menu principal Remarques sur le diagnostic (imprime) 


rel 
yo Chaque 
F2__systeme 
FY) Plusieurs Informations vehicule 
fij,_systemes 
Viesure 


N° chassis: | 


x N° enregist.: 


Fh CAN 
| Vehicule WRX / Levorg 
Modele 16MY 
Logiciel de 
diagnostic 


SSM4 Donnees individuelles 
Nom des donnees: [Data -1 


Date de saisie: 2015/05/11 17:56:28 


Memo: 


em ele Dan 


SMF-00154 


@ Double-cliquer sur le fichier de moniteur de données multiples désiré dans la liste des fichiers de données 


individuelles sur l'écran de projet, ou sélectionner les données désirées et cliquer sur <1> « Ouvrir » afin d'afficher 
l'€cran de chargement de données. 


Remarques 
e Pour la sauvegarde automatique des données, « Sauvegarde automatique » est inscrit dans le champs du 
mémo. 


e Les données du moniteur de données multiples sauvegardées se trouvent en dessous de « Moniteur de 
données multiples » dans la liste de données individuelles. 
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Ecran de chargement de données (Ecran d'affichage de liste) 


43 ing m5 & 6 


Cot eo 


Régime moteur 
T |Vitesse rotation tu... 
Fosc_|cua 
EGI |Débitmétre d'air 
_|Vitesse du véhicule 
: Angle ouvert. papi... 
Sélter multi-fonct Ouverture accélér... 


iples z 
Avance a I'alluma... 
Test actif 
multiple 


Temp. d'eau 
_|Temps d'inject. Si... 
|Surv. court d'ess. ... 
Surv. longe d’ess. ... 
Calage d'allumag... 
Press. admission a... 
Sonde O2 #12 
_|WT Angle * "va... 


E a : 
a: -) Ca 1 9 Temps (Position du curseur)  00:00:00.000 | 


11,12,13,14 (eee bpp [pe Jp) 15,16,17,18 


EER _ projet 
44 (B= a= 8 Re a Pe | 
SMF-00155 — 


Présentation de l'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


B | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 

c |Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 

p |Maximum, minimum, Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes pour toutes les données. 
moyenne 

E |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 

F | Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
curseur) courante du curseur. 

G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme Labréviation du nom du systéme n'est utilisé¢e que dans SSM4. 


Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
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Instructions d'utilisation 


ri Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 
2 Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a I'ordre 
&x2 immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 
3 : Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou l’ic6ne de 
TS] déclenchement. 
Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
4 i. } Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
5 Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 
42 | Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
SS cocher de sélection, I'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 
6 Commute I'affichage de la liste entre les affichages sur 1 colonne et sur 2 colonnes. 
ety | Les valeurs maximum, minimum et moyennes ne sont pas affichées dans 
l'affichage sur 2 colonnes. 
7 ) Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour l'écran affiché. 
8 (259 Graphe Ceci affiche l'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
9 fil Graphe I Graphe Ceci affiche l’6cran de chargement (affichage de graphique combiné) 
hi mixte 
10 (|? Ceci ajoute une marque. 
ur Repere Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
——F marque ou pour supprimer la marque. 
11 K«,- Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. 
12 hq | Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. 
13 « | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
: : vers la droite. 
14 <i | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
- ; données vers la gauche. 
15 > Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
- ° données vers la droite. 
16 )> Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
. : vers la droite. 
17 | pe | Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. 
18 Db | Ceci améne a la fin de la barre de défilement. 
19 Ceci vous permet de régler la durée (largeur) affichée sur un écran d'affichage de 
L (aS graphique en étirant l'extrémité finale de la barre de défilement au besoin. 
~ L'affichage ne change pas lorsqu'on étire la barre de défilement sur l'écran 
d'affichage de liste. 


Ww Remarques 


Démarrer et stopper le mesurage ainsi que démarrer le déclenchement ne peut pas étre effectué sur 


I'écran de chargement de données. 
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@ Cliquer sur <8> « Graphique divisé » sur l'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <2> « 
Graphique divisé » sur l'écran de chargement de données (affichage de graphique combiné) afin d'ouvrir I'écran 


de chargement de données (affichage de graphique divisé). 


Ecran de chargement de données (Affichage de graphique divisé) 


GY su**"' Select Monitor 4 - Mteurdonnées “~:~ Moteur(EGI), Transmission(TM),Analogique(OSC) = i ) (==) 


[ie (ee)? Nice 
/ 


[EG] Régime moteur [rpm 


Maximum:2845 
Minimum:644 
Moyenne:979 
Valeur:820 


y 5 (=3 [TM] Vitesse 


rotation tur ine [rpm] 


Maximum:75, 

Minimum:13 
50} Moyenne:15 

Valeur:14 


TEMPS [s]_ ~ Nb graphes|3 " G 
Position du curseur]1/665 | F »s (Position du oe 
CERES ie =U 


Me-B2 0) fib be 


a 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer Iordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Affichage de graphiques | Ceci affiche tous les graphiques de signaux pour les éléments affichés. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage par glisser-déposer des fenétres 
de graphique. 


f |Curseur du graphique | Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour le 
point du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 


F |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 
G |Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
curseur) courante du curseur. 
H_ | Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme Labréviation du nom du systéme n'est utilisée que dans SSM4. 


Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
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Instructions d'utilisation 


1 | Ceci retourne l’affichage a l’écran de chargement de données (Affichage de liste). 
@ Poo 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique combiné. 
Consulter « 11-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


Ceci ajoute une marque. 

Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
marque ou pour supprimer la marque. 

Pour éditer les marques, double-cliquez la partie sur laquelle se trouve la marques. 
Pour des explications plus détaillées, voir "16-8. Edition des marques". 


4 —, Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 

(iy pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 


@ Cliquer sur <9> « Graphique combiné » sur l'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <2> « 
Graphique combiné » sur l'écran de chargement de données (affichage de graphique combiné). 


Ecran de chargement de données (Affichage de graphique combiné) 
D Sa 


Toutes les données. 
Maximum:70.6 
Minimum:0.0 
Moyenne:1.2 
Valeur:0.0 


« [%] 


[EGI] Angle ouve... [%] 


[EGI] Ouverture 
[TM] Vitesse ro... [rpm] 
[EGI] Regime mot... [rpm] 


TEMPS [s] 1 ~ Nb graphes ii G 
F 
Position du curseuy. 1/665 )s (Position du curseur}00:00:00.000 


ccs £ | —=—=6—6mlUCECCC 
i Yee von Ee) iA ae eee 


£|B) 8 


SMF-00157 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


B | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 
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p |Affichage de graphiques | Ceci affiche un graphique des signaux double-cliqués dans la zone d'affichage de 
liste. 
Le nom des éléments, l'unité de mesure, les valeurs maximum et minimum de tous 
les éléments sont affichés sur l'axe Y dans le graphique. 
(Des valeurs maximum/minimum sont affichées verticalement dans I'affichage du 
graphique). 
Jusqu'a quatre éléments d'axe Y sont affichés sur la gauche du graphique et les 
éléments 5 a 8 de l'axe Y sont affichés sur le cété droit. 
S'il existe plus de huit éléments, le graphique est automatiquement divisé en deux 
graphiques afin d'afficher un maximum de 16 éléments. 

f |Curseur du graphique | Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour le 
point du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 

F |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 

G |Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 

curseur) courante du curseur. 
H_ |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme Labréviation du nom du systéme n'est utilisée que dans SSM4. 

Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 


Instructions d'utilisation 


1 


& Retour 


Ceci retourne l’affichage a l’6cran de chargement de données (Affichage de liste). 


| Graphe 
=| fract 


Ceci affiche l'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
Consulter « 11-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 


Ceci ajoute une marque. 

Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
marque ou pour supprimer la marque. 

Pour éditer les marques, double-cliquez la partie sur laquelle se trouve la marques. 
Pour des explications plus détaillées, voir "16-8. Edition des marques". 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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@ Cliquer sur « Marquer » sur l'écran de chargement de données afin d'afficher l'écran des paramétres de 


marquage. 


Ecran des paramétres de marquage 


Editer reperes 


Memo 1 


2 df Sauveg 3 o as »-4 Annules, 


SMF-00158 


Instructions d'utilisation 


1 | Memo Ceci vous permet de saisir des notes sur les positions marquées. 


2 Ceci sauvegarde les informations des marques. 
Ceci crée une nouvelle marque si la position n'est pas actuellement marquée. Si la 
position est actuellement marquée, les informations de la note seront écrasées. 
S a Sa) Ceci supprime la marque. 
Annuler pee ; ee 
eens Ce bouton est opérationnel uniquement lorsque « Marque » est cliqué sur la 
Sn MEPS.) position marquée. 
= 
WD 
Remarques 


e L'écran de confirmation d'écrasement de données s'affiche si vous tentez de fermer le moniteur de 
données sans sauvegarder les changements apportés a |'état d'affichage. 
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16-11. Analyse a 2 curseurs 


L'analyse a 2 curseurs vous permet d'ajouter les valeurs de deux points quelconques de données mesurées ainsi que 
les valeurs maximum, minimum et moyennes entre ces deux points. 


@ Cliquer sur « Analyse a 2 curseurs » de L~ J sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou |'écran d'affichage 
de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran d'analyse a 2 curseurs. 


Ecran d'analyse a 2 curseurs 


[EGI] Avance al... [°] 
[EGI] Angle ouve.., [%] 
{EGI] Débitmétre... [g/s] 
[TM] Vitesse ro... [rpm] 

[EG] Surv. cour... [%] 

[EGI] Sury, long... [%] 

{EGI] Sonde 02 #.., [V] 
[EGI] VVT Angle ... [deg] 


25.00 26.00 27.00 28.0C 2 29.00 3000 310 3 32.00 33.00 34.00 


TEMPS [s]_ 4 ~ Nbgraphes + ~| ©CurseurA © Curseur B 


Position du curseur 452/758 1 ys (Position du curseur) 00:00:30.942 


CSREES  %=%,. Sie sess 
t@-(B2 Bi) feo Be 


SMF-00159 


Présentation de I'écran 


A |Valeur A: * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur A. 

p | Valeur B : * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur B. 

c |Maximum:* Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes entre les deux positions 
Minimum:* de curseur. 
Moyenne:* 

D |*."* s (caractéeres Ceci affiche la durée pour la position de curseur A. 
rouges) 

— |*."* s (caractéres bleus) | Ceci affiche la durée pour la position de curseur B. 

F |*."* s (caractéres noirs) | Ceci affiche la difference de durée entre les deux positions de curseur. 


Instructions d'utilisation 


1 © Curseur A Ceci commute la sélection du curseur principal. 
_ Ceci affiche la valeur du signal ou les informations de I’emplacement des curseur en 
@ Curseur B fonction de l’emplacement du curseur principal sélectionné. 

2 fi Faire glisser I'ic6ne pour déplacer la position du curseur A. 

3 A Faire glisser l'ic6ne pour déplacer la position du curseur B. 
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16-12. Comparaison de données 


@ Depuis le bouton ——_., cliquer sur « Fonction » puis sur « Comparaison de données » afin d'afficher I'écran de 


sélection du second type de données pour comparaison. 


Sélection du second type de données pour I'écran de comparaison. 


Lire depuis‘) Donnees de gestion de projet 


Liste des moniteurs de donnees 


Vehicule | Detail du vehicule | Systeme |Enregistre | 


Moteur,Co 
2015/05/11 Mteur data WI . mbine 2015/05/11 
17:52:47 mtiples 2aB-8 [eile HE SELLE) d'instrume 17:56:28 
nts 
2015/05/11 2015/05/11 


16:13:17 Test actif - 16MY > SSM4 Moteur 16:19:25 


2015/05/11 2 | 2015/05/11 
15:52:00 Test actif - 16MY > SSM4 Moteur 15:59:17 


2015/05/11 P 2015/05/11 
15:21:37 Test actif 16MY > SSM4 Moteur 15:30:19 


2015/05/11 - | 2015/05/11 
15:04:02 Test actif - 16MY > SSM4 Moteur 15:11:15 


Memo projet Memo moniteur donnees 


1 iS Selection x Annuler 


SMF-00160 


Présentation de l'écran 


A |Lire a partir de Il s'agit d'un menu déroulant pour sélectionner le projet a charger. 
p_ |Liste du moniteur de Ceci affiche une liste de projets stockés dans le dossier particulier et contenant des 
données données individuelles comparables (données mesurées a partir du moniteur de 
données). 


Toutes les données individuelles dans le projet s'affichent lorsqu'il existe des 
fichiers de données individuelles multiples pouvant étre comparées dans le méme 
nom de projet. 


c |Mémo du projet Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
sur des projets. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 


Dp |Meémo du moniteurde |Ce champ affiche des notes saisies telles que des informations supplémentaires 
données sur des données individuelles. 
Rien ne s'affiche si aucun mémo n'a été saisi. 
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@ Aprés avoir sélectionné des données individuelles dans la liste du moniteur de données <B>, cliquer sur <1> 


« Sélectionner » afin d'afficher lI'écran de comparaison de données. 


Ecran de comparaison de données 


nos = = ae a 
= Maximum:0 

Minimum:0 
+= Moyenne:0 
© Valeur.0 


[EGI] Angle 
[EGI] Vites 
[EGI] Debit 
[EGI] Ouve 
[{EGI] Sond 
(EGI] Avan 
{EGI] Teme 


° 
= 
So 


-40.0 
50 


nees comparaison 2 - [EGI] Regime moteur [rpm] 


100 
650.0 
100.0 

2.0 

60.0 

150 


Minimum:0 
= Moyenne:o 
2 valeur0 


[EGI] Angle 
[EGI] Vites: 
[EGI] Debit 
[EGI] Ouve 
{EGI] Sond 
[EG] Avan: 
[EGI] Teme 


0.0 
0.0 
0.00 


~ Nb graphes 2 


5 APS [s] 
© Schronisme Position du curgeur (comparison 1)1/171 Icomon 1)00:00:00.000 (comparison 2)00:00:00.000 


7.8.9 (a bebe pi) 10,11,12,13 
6 17 (lela aaa nalaelaalania) 18,19,20,2' 


Mes 7 


SMF-00161 


Présentation de l'écran 


A |Affichage de liste Ceci affiche les éléments pour lesquels les noms d'élément du moniteur de 
données correspondent entre les données de lecture et les données de 
comparaison. 

« - » s'affiche lorsque le paramétre n'est pas présent dans les deux jeux de 
données. 

p |Données de lecture Ceci affiche un graphique des données de lecture. 

c |Données de Ceci affiche un graphique des données de comparaison. 

comparaison 

p |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 

E | Temps écoulé Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
courante du curseur. 
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Instructions d'utilisation 


1 a a La plage du graphisme des éléments sélectionnées sur I'affichage de liste est 
: automatiquement configurée. 
2 | Ceci raméne a l'écran avant d'exécuter une « Comparaison de données ». 
@ ious 
3 | Ceci ajoute une marque au graphique des données de lecture. 
Repere| Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
Compl} q p q p J p 
— marque ou pour supprimer la marque. 
La marque et la ligne sont affichées en bleu. 
Une marque écran de configuration pour le graphique des données recréées 
apparait aprés avoir réglé la marque lorsqu’une coche est placée dans la case a 
cocher «Schronisme». 
4 R Ceci ajoute une marque au graphique des données de comparaison. 
a a Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des not ur | 
JLxComp2) q p q p j er des notes pour la 
marque ou pour supprimer la marque. 
La marque et la ligne sont affichées en vert. 
Une marque écran de configuration pour le graphique des données recréées 
apparait aprés avoir réglé la marque lorsqu’une coche est placée dans la case a 
cocher «Schronisme». 
5 Lorsque cette case a cocher est sélectionnée, les positions de curseur, la largeur de 
Schronisme la barre de défilement et les positions de barre de défilement des données de 
lecture et des données de comparaison sont synchronisées. 
6 KI Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. (données de lecture) 
7 ig | Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. (données de lecture) 
8 i] | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
: vers la gauche. (données de lecture) 
9 <j | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
; : données vers la gauche. (données de lecture) 
10 > Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
: : données vers la droite. (données de lecture) 
4 “)»>_ Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
L J vers la droite. (données de lecture) 
12 P| Ceci améne 4a la position marquée suivante sur la droite. (données de lecture) 
13 P| | Ceci améne a la fin de la barre de defilement. (données de lecture) 
14 pin | Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. (données de 
——- comparaison) 
15 (df Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. (données de 
———— comparaison) 
16 dus] Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
—— vers la gauche. (données de comparaison) 
17 sh Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
= données vers la gauche. (données de comparaison) 
18 am Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
————— données vers la droite. (données de comparaison) 
19 Die | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
ES vers la droite. (données de comparaison) 
20 pe] Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. (données de comparaison) 
21 Di | Ceci améne a la fin de la barre de defilement. (données de comparaison) 
22 Ceci vous permet de régler la durée (largeur) affichée sur un écran d'affichage de 
l graphique en étirant I'extrémité finale de la barre de défilement au besoin. 
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@ Cliquer sur « Marquer (Comp1) » ou sur « Marquer (Comp2) » sur I'écran de comparaison de données afin 


d'afficher I'écran des paramétres de marquage. 


Ecran des paramétres de marquage 


Placer le repere sur les donnees de comparaison 1 


Memo 1 


»-4 Annuler 


2 lef sos] 3 & mi 


SMF-00162 


Instructions d'utilisation 


1 Memo Ceci vous permet de saisir des notes sur les positions marquées. 


2 Ceci sauvegarde les informations des marques. 
Ceci crée une nouvelle marque si la position n'est pas actuellement marquée. Si la 
position est actuellement marquée, les informations de la note seront écrasées. 

S Ceci supprime la marque. 
Ce bouton est opérationnel uniquement lorsque « Marque » est cliqué sur la 
position marquée. 

= 

<9) 

Remarques 


e L'écran de confirmation d'écrasement de données s'affiche si vous tentez de fermer le moniteur de 
données sans sauvegarder les changements apportés a |'état d'affichage. 
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17. Test actif multiple 


Ceci vous permet d'entrainer manuellement I'actionneur afin de vérifier le fonctionnement dans des systémes de 
contrdle qui sont compatibles avec SSM4 et prennent en charge la fonction de test actif. 
Ceci vous permet de surveiller des données de systémes multiples tout en exécutant également le test actif. 


G 
<9) Remarques 


e Les affichages de I'écran et le fonctionnement sont globalement identiques a ceux du « Test actif ». 
La différence ici est que les noms de systéme (symboles abrégés) sont affichés conjointement avec des noms 
de signaux. 


Ecran de sélection de fonction 


Selter multi-fonct 


Mteur data 
fil] mtiples 


Be se 


Info 
projet 


SMF-00163 


-O74- 


@ Cliquer sur <1> « Test actif multiple » sur l'6cran de sélection de fonction pour afficher l'écran de sélection d'élément. 


Ecran de sélection d'élément 


Relais pompe a essance 
Soup. solenoide CPC 
Relais vent. radiateur 
Relais compresseur A/C 
Commande pompe a carburant (E... 
Delai allumage ralenti fixe 
Controle du ralenti 

Selter multi-fonct Mode dvarret injection (Injecteur 1) 


Mode d'arret injection (Injecteur 2) 
fii]__mtiples 


Mode d'arret injection (Injecteur 3) 
Mode d'arret injection (Injecteur 4) 

Regulation de la quantie d'injection 

Commande de soupape RGE (A et... 

Controle de l'alternateur 

Indicateur de vitesse 

j Tachymetre 

Fonctionnement de la jauge de ca... 

Thermometre d'eau 

Tous les temoins allumes 

Temoin de feu-route 


SMF-00164 


i 
YQ Remarques 


e L'« Elément de test actif » différe selon le systame et le véhicule sélectionné. 


e Des informations détaillées sur le rapport sélectionné sont affichées dans la description. 
Les informations détaillées peuvent ne pas étre affichées selon l'élément sélectionné. 
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17-1. Selection de signaux 


Apres avoir sélectionné un élément a partir de l'écran de sélection d'élément, cliquer sur <1> « Sélectionner » afin 
d'afficher I'écran de sélection de signal. 


Ecran de sélection de signal 


SUBARU Select Monitor 4 - Parar- “* ye du moniteur de donné — 


**sur(EGD, Transmission(TM),Analogique(OSC) fo || 2 eee] 


Sélter multi-fonct 


fl 


Ei 


Mteur data 


fo Test actif 
F) multiple 


ea! OB: 


13 J 


Sélectitynner signal | Déclench 1 : 41 12 nétrages | Paramétrage praia e| 
E 


F 2] 


Régime moteur 


mtiples 


Vitesse rotation turbine 
CH1 


m 


5 [Cem 


6 ail 


Info rubrique 


& 14.00V D 


Info 


projet 


e~/ Bs 
parma) 


Gp evones 9 


SMF-00165 


4 
Présentation de I'écran 
A |Mot-clé Il s'agit du champ ou les mots-clés utilisés pour filtrer des signaux sont saisis. 
Ceci vous permet de sélectionner des mots-clés saisis precédemment a partir du 
menu déroulant. 
p_ | Groupe de signaux Il s'agit du menu déroulant utilisé pour sélectionner des groupes de signaux. 
c |Liste de signaux Ceci affiche des signaux mesurables par le systeme durant des diagnostics. 
sélectionnables Les signaux affichés différent selon le groupe de signaux sélectionné. 
p |!nformations sur Ceci affiche des informations sur des signaux sélectionnés a partir de la liste de 
l'élément signaux sélectionnables. 
Les informations sur I'élement peuvent ne pas 6tre affichées selon le signal 
sélectionné. 
E |Nombre d'éléments Ceci affiche le nombre d'éléments de signal affichés dans la liste de signaux 
sélectionnés sélectionnés. 
F |Liste de signaux Ceci affiche les signaux sélectionnés a partir de la liste de signaux sélectionnables. 
sélectionnés 
G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme L’abréviation du nom du systéme n’est utilisée que dans SSM4. 
Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
_ |Heure ENR Ce menu déroulant sert a régler la durée maximum d’enregistrement permise par 
(norm.) mesurage des données de surveillance. 
J |Sans mesurage en En plagant une coche dans la case a cocher, les données sont automatiquement 
cours) répétées et sauvegardées et mesurées a nouveau pendant la durée 
d’enregistrement maximum réglée. Permettre cette fonction pour enregistrer les 
données surveillées au-dela de la durée maximum d’enregistrement. 
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Instructions d'utilisation 


1 Ceci est utilisé pour filtrer l'affichage de signaux contenant des mots-clés. 
Saisir un mot-clé ou le sélectionner a partir du menu déroulant puis cliquer 
sur <11> —_. afin de filtrer des signaux. 

Cliquer sur <12> | pour supprimer le filtre. 
2 Des signaux enregistrés dans des groupes de signaux sélectionnés a partir 
¥ du menu déroulant sont affichés dans la liste de signaux sélectionnables. 
= Sélectionner « Toutes les données » affiche tous les signaux. 
4 Ceci ajoute des signaux mesurables a la liste de signaux sélectionnés. 
ee Le signal dé t la limite supérieure de 150 si doit étre ajouté 
Go Tox e signal dépassant la limite supérieure de signaux doit étre ajouté. 
4 Ceci ajoute des signaux sélectionnés a la liste de signaux sélectionnés. 
S soute Ajoute! De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 
La limite supérieure du nombre de signaux pouvant étre ajoutés est de 150. 
5 z Ceci supprime des signaux sélectionnés de la liste des signaux 
< Annul sélectionnés. 
De multiples signaux peuvent étre sélectionnés simultanément. 
6 ar | Ceci retire des signaux sélectionnés de la liste des signaux sélectionnés. 
Sa 
7 CF es Ceci raméne a l'écran de sélection d'élément. 
@W Poou: 
8 a ...) Ceci sauvegarde les données du moniteur de données. 
Enrr : A : : : 
— Ceci sauvegarde des sélections de signaux et des paramétres 
_Raaparmgss déclencheurs. 

9 (, _—— — Ceci charge des paramétres du moniteur de données sauvegardées. 

= lecture 

10 aS Ceci affiche l'écran du moniteur de données. 

14 a Exporte les réglages des données de surveillance sous forme de fichier. 

il Exporter 
15 Les signaux enregistrés sous le nom du systéme et sélectionnés depuis le 
~ menu déroulant s'affichent dans la "Liste des signaux sélectionnables". La 
sélection de "OSC" permet d'afficher le canal pour une mesure analogique. 
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a) 
7 Remarques 


Ceci vous permet d'exécuter le test actif indépendamment sans exécuter le moniteur de données en 
cliquant sur <10> « Confirmé » sans ajouter de signaux a la liste de signaux sélectionnés. 


Les signaux affichés dans la liste de signaux sélectionnables lorsque « Toutes les données » est 
sélectionné different selon le systéme utilisé et le véhicule pour lequel le moniteur de données est actionné. 


Les groupes de signaux enregistrés en premier pour chaque systéme différent selon le systéme et le 
véhicule pour lequel le moniteur de données est actionné. 


Lorsque la « Liste personnalisée » affichée dans le menu déroulant de groupe de signaux est sélectionnée, 
les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le test actif par le 
systéme dans les diagnostics sont affichés dans la liste de signaux sélectionnés. 


Les signaux les plus récents sélectionnés pour le moniteur de données précédent ou le test actif par le 
systéme dans les diagnostics sont affichés dans la zone affichant la liste de signaux sélectionnés. 


Lors de l'exécution du moniteur du test actif pour la premiére fois aprés I'installation du SSM4, tous les 
noms de signaux sont affichés dans la zone qui affiche la liste de signaux sélectionnés. Ceci ne peut pas 
étre changé. 

Les noms de signaux mesurés peuvent étre changés aprés chargement du fichier de configuration. Les 
signaux mesurés peuvent étre changés aprés la seconde fois. 
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17-2. Parametres déclencheurs 


Ceci vous permet de configurer des conditions de détection de déclenchement afin d'appliquer des déclenchements 
pour répondre automatiquement a des valeurs de signaux mesurées. 


Ceci vous permet de configurer différentes conditions pour différents signaux ainsi que de configurer des 
combinaisons conditionnelles. 


® Cliquer sur l'onglet <13> « Paramétres déclencheurs » sur I'écran de sélection de signal afin d'afficher I'écran des 


parametres déclencheurs. 


G 
ey) Remarques 


e Configurer des conditions de déclenchement n'est pas requis pour exécuter le test actif. 
Dans ce cas, cliquer sur <10> « Confirmé » aprés avoir sélectionné un signal sur |'écran de sélection de 
signal. 


Ecran de paramétres déclencheurs 


Sélectionner signal Déclenchementer paramétrages | -imétrage analogique 


A 


Heure ENR 
(décl.) 


Pt déclench 
2 = 19min48.0s 


Selter multi-fonct 


Mteur data 
Fl] mtiples 


Test actif 
fates multiple 


& _& K 
N 


SMF-10030 
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Présentation de I'écran 


A |Parametres de Ceci affiche les conditions d'enregistrement configurées. 
condition 
d'enregistrement 
Bp |Heure ENR (decl.) Ceci affiche le temps d'enregistrement du moniteur de données. 
c |Point de déclenchement | Ceci affiche le point de déclenchement. 
Ceci affiche le temps d'enregistrement avant et aprés le timing des 
déclenchements. 
La position du bouton sur la barre de défilement représente le point de 
déclenchement. 
Dp |Conditions de prémisse | Ceci affiche les conditions de prémisse de déclenchement. 
de déclenchement Les déclenchements ne s'activent pas lorsque uniquement les conditions de 
détection sont satisfaites quand des préconditions sont configurées. 
Les préconditions doivent d'abord 6étre satisfaites puis les conditions de détection 
doivent étre satisfaites. 
— |Conditions de détection | Ceci affiche les conditions de détection de déclenchement. 
de déclenchement 
F Elément Ceci affiche le nom des signaux pour lesquels des conditions sont configurées. 
G |Valeur Ceci affiche la valeur fonctionnant comme la condition de déclenchement. 
}_ | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 
| |Conditions de jugement | Ceci affiche les conditions de jugement pour chaque élément. 
J |Combinaison Ceci affiche le bouton pour sélectionner le type des combinaisons conditionnelles. 
K |Paramétre de condition | Ceci affiche des boutons pour des paramétre de condition. 


Instructions d'utilisation 


1 Ceci change le temps d'enregistrement. 
2 = Déplacer le bouton de la barre de défilement pour changer le point de 
9min0.0s déclenchement. 
Ceci vous permet de configurer une valeur estimée en pourcentage affichée en 
dessous de la barre de défilement. 
100% 
3 a Ceci configure le type de combinaisons conditionnelles. 
| AND OR Cliquer pour basculer entre « ET » et « OU ». 
4 a Ceci affiche I'écran de configuration des conditions de déclenchement. 
Sf Ceci vous permet de configurer des conditions de déclenchement pour chaque 
—_—— signal. 
——— Ceci supprime des conditions de déclenchement pour chaque signal. 
@ 
6 = Ceci affiche I'écran du moniteur de données. 
off <onsim 
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@ Cliquer sur l'onglet <4> a sur l'écran de paramétres déclencheurs afin d'afficher I'écran de configuration 


des conditions de déclenchement. 


Ecran de configuration des conditions de déclenchement. 


Paramétrage des conditions de déclenchementer 


Paramétrage conditions 


Systéme: EGI 
HERE Valeur CHARGE calculée | 4 
—————— = i 
Condits estimation: ‘Augmentation :] 5 
Valeur estimée: | 
| 3 0.0 % | > | 4 


0.0 99.9 


5 ‘df ok | » 4 Annuler 


SMF-00167 


Instructions d'utilisation 


1 — Ceci sélectionne le nom des signaux pour lesquels des conditions de 
Sa | déclenchement sont configurées. 
2 — Ceci change les conditions de jugement. 
he | 
3 Ceci abaisse la valeur de jugement. 
<j Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a l'aide d’un 
clavier. 
4 aa Ceci augmente la valeur de jugement. 
> Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
Si la valeur estimée est une valeur numérique, elle peut étre entrée a l'aide d’un 
clavier. 
5 Ceci raméne l'affichage a l'écran des paramétres de déclenchement. 
of OK | 
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17-3. Parametres analogiques 


Les paramétres analogiques incluent la plage d'entrée et des paramétres de canal. 


Ceci vous permet également de sauvegarder des données de configuration et de charger des fichiers de 


configuration sauvegardés. 


@ Cliquer sur l'onglet <2> « Paramétres analogiques » sur I'écran de sélection de signal ou sur l'onglet <1> 


« Paramétres analogiques » sur I'écran des paramétres de déclenchement afin d'afficher I'écran des paramétres 


analogiques. 


Ecran des paramétres analogiques 


SUBARU Select Monitor 4 - Paramétrage du moniteur de données - Moteur(EGI), Transmission(TM),Analogique(OSC) 


Sélter multi-fonct 


Mteur data 
fl] mtiples 


& 14.00V 


—_— 


Peles) 


Sélectionner signal | Déclenchementer paramétrages Paramétrage analogique | 


Plage d'entrée 


Intervalle d'échantillonnage 


Canal choisi 


CH1 
CH2 
CH3 


CH4 


Cc 


Test actif 
F2 multiple 
2 ©® Parmtres défaut 3 Ptrag utiltr 


Rubrique 


G 


Maximum 


Captr G A 
® CaptrG 


Maximum 
Maximum Captr G 


Maximum ® CaptrG 


Tx conrsvion Compensation 


& Retour 


no! 


mt F 
fon | (BPcoone Rey eae ag corer 


SMF 10045 


Présentation de I'écran 


A |Plage d'entrée Ceci affiche la plage d'entrée pour chaque canal. 

La plage d'entrée est sélectionné en cliquant sur la case d'option a gauche de 
chaque élément. 

Les plages suivantes sont disponibles pour chaque élément. 

e 5V:-5Vat5V 

e 15V:-15Vat+15V 

e Maximum : -150 V a +150 V 


Capteur de G: -5V a +5V 

Pour mesurer Is ortie du capteur de G avec le cable du boitier de 
commutation fourni en option, selectionner un <Capteurde G>. 

Apres sélection de "Captr G", les valeurs numériques pour la conversion des 
quantités physiques (unité : G) sont saisies automatiquement pour "Tx 
conrsvion", "Compensation" et "Unité" pour indication des quantités physiques 
(unité : G). 

La valeur numérique de la conversion des quantités physiques (unité : G) est 
comme suit. 

Tx conrsvion : 1.515 

Compensation : -2.5 

Unité : G 

Le canal de destination de la sortie de chaque capteur de G est comme suit. 
CH2: Sortie axe des X 

CH3: Sortie axe des Y 

CHA4: Sortie axe des Z 

Ne pas sélectionner le capteur G pour CH1 parce que le cable du boitier de 
commutateur ne peut physiquement pas y étre connecté. 


B_ |Parametres de canal 


Ceci affiche I'état des paramétres de canal. 
La méthode de paramétrage de canal est sélectionnée en cliquant sur la case 
d'option a gauche de chaque élément. 
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Cc Elément Ceci affiche le nom de canal de chaque canal. 
Ceci vous permet de le changer a votre convenance. 


Dp | Taux de conversion Ceci affiche le taux de conversion pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs telles qu'elles sont mesurées conformément avec le 
multiplicateur configuré pour des valeurs de signal analogique mesuré. 


gE |Décalage Ceci affiche la valeur de décalage pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs de somme telles qu'elles sont mesurées conformément 
avec la valeur supplémentaire configurée pour des signaux analogiques 


mesurés. 
F | Unite Ceci affiche Il'unité de mesure pour chaque canal. 
Les unités configurées sont affichées sur I'écran durant le mesurage. 
G |!ntervalle Affiche le signal d’intervalle d’échantillonnage pour les mesurages analogiques. 
d'échantillonnage Les signaux lors des mesurages analogiques sont échantillonnés au méme 


intervalle que les mesurages de module de commande lorsque «Schronisme » 
est sélectionné. 


Instructions d'utilisation 


1 ° Ceci vous permet de sélectionner la plage d'entrée pour chaque canal. 


2 Sélectionner ceci raménera I'« Elément », le « Taux de conversion », le 

« Décalage » et I'« Unité » pour chaque canal a ses paramétres par défaut. 
Des paramétres d'élément ne peuvent pas étre changés lorsque les paramétres 
par défaut sont sélectionnés. 


Sélectionner ceci vous permet de changer les paramétres d'« Elément », de 
« Taux de conversion », de « Décalage » et d'« Unité » pour chaque canal. 


Des noms de canal peuvent étre saisis le cas échéant lorsque « Paramétres 
CH1 utilisateur » est sélectionné. 


Les valeurs de taux de conversion peuvent étre saisies le cas échéant lorsque 
1.000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 


000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 


Des unités de mesure peuvent étre saisies le cas échéant lorsque « Paramétres 
utilisateur » est sélectionné. 


° 
° 
6 (0.000 La valeur du taux de conversion peut étre saisie le cas échéant lorsque 


WY Remarques 
e Quand "paramétrage analogique" apparait en grisé et qu'il n'est pas possible de cliquer dessus, 
sélectionner "OSC" dans "Zone d'affichage du nom de systéme" a l'écran de sélection du signal et ajouter 
le signal de la mesure analogique a la liste des signaux sélectionnés. 


e Tous les paramétres des signaux analogiques mesurés (canaux 1 a 4) peuvent étre changés. 
Des paramétres peuvent étre changés méme lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés sur l'écran de sélection de 
signal. 
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17-4. Affichage de liste 


Apres avoir ajouté des signaux du moniteur de données a la liste des signaux sélectionnés via l'écran de sélection de 
signal ou I'écran des paramétres de déclenchement, cliquer sur « Confirmé » afin d'ouvrir l'écran d'exécution de test 
actif et de démarrer le mesurage. 


Ecran d'exécution de test actif (écran d'affichage de liste) 


SUBARU Select Monitor 4 - Test actif multiple - Moteur(EGI, Transmissior A Analogique(OSC) 


B 4 eter 


Deneaer [Moteur]Commande pompe 4a ca ouran' ainement OFF) Cc LS IL-2) 2 
— 
ise Se es 


Legacy / Liberty 
/ Outback 
Multisysteme. 
cible 


Systeme 


EGILTM,OSC 


Régime moteur 
Sélter multi-fon l Vitesse rotation tu... 


—— 51 | Débitmétre d'air 


Vitesse du véhicule 
Angle ouvert. papi... 
Ouverture accélér... | 
Sonde A/F #1 : i i D 
J Avance a I'alluma... | 
j Temp. d'eau 
| Temps d'inject. Si... 


K Temps éco! 
Dots) Ps) 


& 14.00V 
Eels) 


SMF-00168 


Présentation de l'écran 
A |Elément de test actif Ceci affiche les noms des éléments du test actif. 


B Etat de départ Ceci affiche l'état du lecteur (« Démarrage » ou « Stop ») de l'actionneur. 


c |Panneau de commande | Ceci affiche le panneau de commande du test actif. 
Le panneau de commande affiché différe en fonction de l'élément sélectionné. 


p |Affichage de liste Ceci affiche les détails du moniteur de données. 
Les détails de l'affichage sont les mémes que pour I'affichage pour la fonction du 
moniteur de données. 


E Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


F | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 
G |Unite Ceci affiche I'unité de mesure pour chaque élément. 
H_ |Maximum/Minimum Ceci affiche les valeurs maximum/minimum. 


L'affichage est actualisé lorsque les valeurs maximum/minimum changent. 


| |Moyenne Ceci affiche la valeur moyenne sur la durée entre le début du mesurage jusqu'au 
point de données courant. 
L'affichage est actualisé lorsque les données mesurées sont acquises. 


Jj |Nombre d'échantillons | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


K | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 
| |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme Labréviation du nom du systéme n’est utilisée que dans SSM4. 


Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
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Instructions d'utilisation 


1 SJ Ceci réinitialise les paramétres du panneau de commande. 
2 28 Ceci affiche des informations détaillées pour les élément du test actif sélectionné. 
3 a Ceci démarre et stoppe le test actif. 
MM Demare « Démarrage » s'affiche lorsque le test actif n'est pas en cours d'exécution. « Stop » 
Fd) s'affiche lorsque le test actif est en cours d'exécution. 
ey Cette fonction peut étre inopérante ou peut ne pas s'afficher en fonction des 
Arret | éléments de test actif sélectionnés. 
4 L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 
Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a I'ordre 


immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 


6 Commute I'affichage de la liste entre les affichages sur 1 colonne et sur 2 colonnes. 
rac | Les valeurs maximum, minimum et moyennes ne sont pas affichées dans 
— l'affichage sur 2 colonnes. 
Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour l'écran affiché. 


8 eet} Graphe 
| fract 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique divisé. 
Consulter « 12-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 


9 pA] Graphe 
VS mixte 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique combiné. 
Consulter « 12-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


10 So 
— Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a |'état 
de déclenchement. 
Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 
1 Ceci ajoute une marque. 


fur Repere 


Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 


Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 
Il est également possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 
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@ Cliquer sur <2> wa sur l'écran d'exécution de test actif afin d'afficher I'écran des informations détaillées. 


Ecran des informations détaillées 


Détail - [ Relais pompe 4 essance ] 


LD 


SMF-00169 


i) 
7 Remarques 
e Les informations détaillées peuvent ne pas s'afficher sur I'écran des informations détaillées en fonction des 
éléments de test actif. 


Ay Mise en garde 


e Veillez a effectuer votre travail conformément aux précautions lorsque vous référencez les informations 
détaillées alors que des informations détaillées sont affichées sur I'écran des informations détaillées tout en 
exécutant le test actif. 


e Le test actif inclut des éléments potentiellement dangereux. Effectuez votre travail en consultant les 
manuels de maintenance. 


e Utiliser un appareil de blocage des roues afin d'empécher les roues de se déplacer avant de commencer a 
travailler. 


e Exécuter le test dans un endroit sdr. 
e Veiller a ce qu'il ne se trouve personne dans la zone environnante avant de démarrer. 
= 
a) 
“w* Important 
e Le test actif entraine l'actionneur d'une fagon différente du fonctionnement normal. Ne pas exécuter le test 


actif pour une période prolongée ni exécuter le test de fagon répétée. 
Ceci risque de provoquer un accident du véhicule. 
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@ Cliquer sur <3> « Démarrer » sur I'écran d'exécution de test actif afin de commencer a conduire |'élément le test 


actif. 


@ Utiliser le panneau de commande pour exécuter le test actif. 


Ecran d'exécution de test actif (sans mesurage en cours) 


Sélter multi-fonct 
Mteur data 
Fil] mtiples 
fates Test actif 
2 i 


multiple 


& 13.96V 


SMF-00170 


4 
(one |[ EM | Tete |B 59) 


Item Choix Valeur Moyenne 
Relais pompe 4 e... ON - = - 
Régime moteur 655 rpm 2801 655 1371 
Vitesse rotation tu... 640 rpm 2752 640 1355 
CH1 0.16 Vv 0.16 0.16 0.16 
Débitmétre d'air 723} g/s 48.1 2.0 4.6 
Vitesse du véhicule 0 km/h 0 0 0 
Angle ouvert. papi... 13 % 78 15) 15 
Ouverture accéleér... 0.0 % 41.6 0.0 2.2 
Sonde A/F #1 0.99 1.38 0.83 1.07 
Avance a I'alluma... 15.0 . 31.0 fe 17S 
Temp. d'eau 94 Cc 95 94 95 
Temps d'inject. Si... 2.56 ms 12.03 0.00 2.67 = 


Position du curseur 1/222 Temps (Position du curseur) 00:00:00.000 


Le LAL] hm > > Le 
le sz Bez] Rie! (be Diperera 
5 


6 


Instructions d'utilisation 


Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 

Cliquer a nouveau pour désélectionner. 

Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou I’icéne de 


déclenchement T 

Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 

Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 

Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, |'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 


Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci démarre le mesurage. 


a 
Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> ne sont pas 
mesurées. 
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17-5. Affichage de graphique divisé 


@ Cliquer sur <10> « Graphique divisé » sur I'écran d'affichage de liste ou <10> « Graphique divisé » sur l'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran d'affichage de graphique divisé. 


Ecran d'affichage de graphique divisé 


E 2 sARU Select Monitor 4 - Test act? 3 ‘iple - Moteur(EGD, Transmission(TM),Analogique(OSC) [ecoel[e ie] 53 | 
| an | I I | AB (Moteur]Commande pompe a carburant (Entrainement OFF) 


58.00 59.00 60.00 61.00 
TEMPS [s] fl . 6 graphes| 3 ~| 7 


a as E eI 
| Bl > | 
im...} 650 | rpm]. pid nial wedi ninth 


5c lé tr 1 
10 


62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 | ~ 


[epee 


rafal 


= 11 
SMF-00171 
Présentation de l'écran 
A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 


Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


Dp |Affichage de graphiques | Ceci affiche tous les graphiques de signaux pour les éléments affichés. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage par glisser-déposer des fenétres 
de graphique. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 


—= |Nombre d'échantillons | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


F | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 
G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme Labréviation du nom du systéme n'est utilisée que dans SSM4. 


Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
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Instructions d'utilisation 


1 


L'ic6ne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci raméne l'ordre d'affichage d'élements aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 


Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 


Ceci configure les paramétres de graphiques, Il'analyse a 2 curseurs et I’édition de 
marques. 

Consulter « 12-7. Paramétres de graphique linéaire » et « 12-11. analyse a 2 
curseurs » pour plus d'informations. 


Ceci configure automatiquement la plage du graphique. 
La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » de 


Ceci configure l'axe temporel pour l'affichage de graphiques. 

Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux 
chiffres jusqu'a un maximum de 360). 

Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci configure la quantité de graphiques affichés de concert sur un seul écran. 
Ceci peut étre réglé sur une valeur comprise entre « 1 » et « 7 ». 


Ceci retourne l’affichage a |’écran de chargement de données (Affichage de liste). 


Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique combiné. 
Consulter « 12-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 


10 


— 


Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 

Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a |'état 
de déclenchement. 

Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


11 


lab Repere 


Ceci ajoute une marque. 

Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 
Il est 6€galement possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 


12 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 


"Ld 


Ceci vous permet de changer la largeur de la zone d'affichage des rubriques et de 
la zone d'affichage des graphiques en faisant glisser le curseur vers la droite et la 
gauche. 
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Ecran d'affichage de gra 


phique divisé (Sans mesurage en cours) 


Sy suBaRU 2 tM 3. 14-7 4 ‘tif multiple - Moteur(EGN)Transmission(TM),Analogi ¢ a Se 
e] tiple (ED, (TM) Analogique(OSC) [EoREx=) 
| axe I = I a | 2? [Moteur]Commande pompe a carburant (Entrainement OFF) Ld JL? 


SMF-00172 


Instructions d'utilisation 


(] [EG Régime moteur [rpm] a 


10000 | Toutes les données 
Maximum:2801 


| Minimum:655 
5000 Moyenne:1371 


ol 
All ex: 9) [TM] Vitesse rotation turbine [rpm] 


Toutes les données 
Maximum:2752 
Minimum:640 


Valeur:640 | 
(0) 


Gwe t3 [EGI] Angle ouvert. papillon [%] 


100 | Toutes les données 
Maximum:78- 


Minimum:13 | 
50 Mayenne: 


te) 
5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 


TEMPS [s] ~ Nb Oraphes [2g] 


Position du curseur 1/222 »s (Position du curseur) 00:00:00.000 


Li _4 \_«<)_< | ICIS 
16 @—~ ae 


Paramt 


Graphe 
D mteur 


mixte 


Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 

Cliquer a nouveau pour désélectionner. 

Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou l’ic6ne de 


déclenchement uy 

Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 

Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 

Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, |'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 


Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 


: | Dppemane 


Ceci démarre le mesurage. 


ne sont pas 


Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> 
mesurées. 


7 a 


we] 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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17-6. Affichage de graphique combine 


@ Cliquer sur <11> « Graphique combiné » sur I'écran d'affichage de liste ou sur <11> « Graphique combiné » sur 
l'écran d'affichage de graphique divisé afin d'ouvrir l'écran d'affichage de graphique combiné. 


Ecran d'affichage de graphique combiné 


1 D ARUSelect Monitor4 - Test actif 3, ole - Moteur(EGN,Transmission(TM),Analogique(OSC) (rcoe]fet=Ie]) 23 
| x2 || | | | 2m le (Moteur]Commande pompe a carburant (Entrainement OFF) | 2 
Item ...| Val... | U... | * [ 
1T G] EGI | Régim... |[ 848 [rpm 
r Ic | TM J Vitess... |] 832 |Irpm pf ermal 
GJ Osc} CH1 0.16 || V 5 D 
; oe oe a os (JG) [EG] Ouverture accélérateur [% a 
itess... m... =a 
TG] EG] Angle. |] 13 |] % 4'38 
fe Ouvert.. 0.0 
G |@ eat | sonde ..|Jo.85 
EGI } Avanc... |] 20.0 EE S 
GJ EGI | Temp...|} 92 |] °c Fi g a 
GJ EGI | Temps... 2.56 |] ms €3 2 7 
GJ EGI| surv.c...|] 3.9 |] % é 2 g ; 
G Ect} surv. 1. |] -5.5 |] % gus 
GJ EGI } Calage...|| 0.0 |}deg 
GH EGI } Press... || 26 |kPa |] 12 
1 11 Eat} sonde..|}o.070)] v 
Ty catJwra..|] -1 IIdegi} | Soo 
GJ ect|wra..|| -2 |Ideg 9700 9800 99.00 100.00 10100 10200 10300 104.00 10500 106.00 é 
Gl cc Pee med real) TEMPS [s] [1 = 'g raphes « 
GJ EGI} Angle..|} 0 |Ideg Solera ee aes er ufo 
© AGH EGI | Tens... /]13.5...] V | | l] I I I 
AG] EGI | Régim... |] 650 |[rpm — 
F Pall a ll€@ & Retour] fess | (ee Ie Repére ae Arrét 
a A BEC = . a 
SMF-00173 7 8 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Affichage de graphiques | Ceci affiche un graphique des signaux double-cliqués dans la zone d'affichage de 
liste. 

Le nom des éléments, l'unité de mesure, les valeurs maximum et minimum de tous 
les éléments sont affichés sur l'axe Y dans le graphique. 

(Des valeurs maximum/minimum sont affichées verticalement dans I'affichage du 
graphique). 

Jusqu'a quatre éléments d'axe Y sont affichés sur la gauche du graphique et les 
éléments 5 a 8 de I'axe Y sont affichés sur le cété droit. 

S'il existe plus de huit éléments, le graphique est automatiquement divisé en deux 
graphiques afin d'afficher un maximum de 16 éléments. 

Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 


—= |Nombre d'échantillons | Ceci affiche le nombre d'échantillons actuellement acquis. 


F | Temps écoulé Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 
G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme Labréviation du nom du systéme n'est utilisée que dans SSM4. 


Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas 6tre utilisées. 
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7 Remarques 
e La quantité de graphiques ne peut pas étre sélectionnée. 
La quantité de graphiques change automatiquement entre 1 et 2 selon le nombre d'éléments. 


Instructions d'utilisation 


1 L'icéne de déclenchement T est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 
2 Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a l'ordre 
&x2> immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
ae Les éléments non affichés restent non affichés. 
3 ) Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 
4 Ceci configure les paramétres de graphiques, Il'analyse a 2 curseurs et I’édition de 
= marques. 
Consulter « 12-7. Paramétres de graphique linéaire » et « 12-11. analyse a 2 
curseurs » pour plus d'informations. 
5 La plage du graphisme des éléments sélectionnées sur l'affichage de liste est 
automatiquement configurée. 
— La plage applicable peut étre configurée avec les «Paramétres de graphique » de 
6 Ceci configure l'axe temporel pour l'affichage de graphiques. 
= Ceci peut également étre saisi manuellement (minimum d'une valeur a deux 
chiffres jusqu'a un maximum de 360). 
Ceci ne peut pas étre saisi lorsque le mesurage est en cours. 
7 Fr Ceci retourne l’affichage a |’écran de chargement de données (Affichage de liste). 
@ roo 
8 ae Ceci ouvre |'écran d'affichage de graphique divisé. 
an s Consulter « 12-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 
9 ——EES Ceci démarre les déclenchements manuels tout en mesurant. 
Une fois qu'un déclenchement démarre, le mesurage s'arréte conformément a 
clench ~~ : 
état de déclenchement. 
Ceci n’est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 
10 Ceci ajoute une marque. 
R Ceci vous permet d'ajouter la marque en cliquant sur les fenétres de graphique. 
epere f : ies 
| Il est 6€galement possible d'ajouterr le marquage en appuyant sur une touche 
numérique ou une touche alphabétique. 
or] Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
G pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
12 Ceci vous permet de changer la largeur de la zone d'affichage des rubriques et de 
la zone d'affichage des graphiques en faisant glisser le curseur vers la droite et la 
gauche. 
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Ecran d'affichage de graphique combiné (sans mesurage en cours) 


Sy susari 2 tN 3 4-1 4 sti muttiple - Moteur(EGD, Transmission(TM),Analogique(OSC) 
| A258 88 2 


[Moteur]Commande pompe a carburant (Entrainement OFF) 


(L~] box: 9) ([EGI] Ouverture accélérateur [%] 


S & 8 Toutes les données 
© © Maximum:29.4 
Minimum:0.0 


100.0 


Moyenne:1.2 
Valeur:0.0 


[EGI] Ouverture ... [%] 
[EGI] Angle ouve... [%] 
[TM] Vitesse ro... [rpm] 
[EGI] Régime mot... [rpm] 
m1 


0 
0 
0 


3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9,00 1000 1100 1200 


TEMPS [s] 1 ~ Nb graphes 1 


Position du curseur 1/200 »s (Position du curseur) 00:00:00.000 


ccc. | — 20 28: s0 8 
¢ @—~| Bz a Pron 


Paramt 
mteur 


SMF-00174 


Instructions d'utilisation 


ri Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 


L'icéne de déclenchement u est affichée pour les éléments configurés avec des 
déclenchements. 

Cliquer a nouveau pour désélectionner. 

Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


2 Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou I’ic6ne de 


déclenchement T 

Les rubriques non affichées ne sont pas mesurées. 

Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 


5 Ceci affiche tous les éléments non affichés. 

Ceci ne peut pas étre opéré lorsque le mesurage est en cours. 

4 Ceci initialise des parametres configurés via le moniteur de données. 

(4 | Les parameétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
cocher de sélection, |'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 

5 Ceci affiche l'écran de sélection de signal. 
Ceci n'est pas cliquable lorsque le mesurage est en cours. 

6 Ceci démarre le mesurage. 
Les rubriques qui ne sont pas affichées par le bouton <2> ne sont pas 
mesurées. 

ri Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 


G pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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17-7. Parametres de graphique linéaire 


@ Cliquer sur les « Paramétres de graphique » de as sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I|'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran des paramétres de plage d'affichage. 


“wr Remarques 
e Ceci vous permet de sélectionner les noms de signaux et de configurer chaque signal lors du changement 
de l'affichage de l'écran d'affichage de graphique divisé a I'écran des paramétres de plage d'affichage. 


Ecran des paramétres de plage d'affichage 


Paramétrage graphique linéaire 
Nom du signal 
Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


Relais pompe 4 essence 


Plage d'affichage |Parametrage ligne = : 
Plage par défaut 
Plage auto 4 
® Plage manuelle 
Maximum 5 [A] 16384 
8000 rpm | Vv 
6 ~~ 
Minimum 5 [A] 
° or OY) leek 0 
6 — 


7 ‘Jd Valider 


SMF-00095 


x Annuler 


(Peootcaton 8 


Instructions d'utilisation 


1 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 


2 Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 

3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 

4 Ceci sélectionne la méthode pour configurer la plage du graphique. 
Plage par defaut 


La plage par défaut pour I'axe de valeur (axe vertical) du graphique est configurée 
selon la valeur spécifiée de chaque signal. 

La plage automatique configure automatiquement I'axe de valeur du graphique sur 
la base des valeurs de signal mesurées. 

Configurer les valeurs maximum et minimum comme désiré pour les plages 
manuelles. Ceci ne peut pas étre configuré pour certains signaux. 


Plage auto 


® Plage manuelle 


5 eee Augmente les valeurs maximum et minimum. 
A A Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
6 : - Abaisse les valeurs maximum et minimum. 
V V Ceci vous permet également de régler la valeur avec la barre de défilement. 
2 Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a I'écran 
of Valider d'affichage de graphique combiné. 


Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


8 Ceci confirme les paramétres changés. 
replication 
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Ecran des paramétres linéaires 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


|Relais pompe * ~ssence 
2 3 


Paramétrage ligne |Rég. grille| 2 curs 


Epaisseur Igine ——————c— - 


Style ligne 


Couleur ligne pangs 
couleur 


j 


Appliquer a toutes les rubriques 


5 


6 df Valider 


SMF-00096 


D4 Annuler 


Instructions d'utilisation 


(PA eericave 7 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 
3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 
4 , Ceci change I'épaisseur et le style des lignes. 
5 Ceci change la couleur des lignes. 
lipases Sélectionner la couleur parmi la palette de couleurs. 


Si la case a coche <A> « Appliquer a tous les éléments » est sélectionnée, la 
couleur de ligne sélectionnée s'applique a tous les signaux. 


Ceci raméne l'affichage a I'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 
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Ecran de configuration de grille 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


EGI Régime moteur 


Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


EGI nh pompe 4 essence 


® Aff aril 
Masq arll 


| Appliquer a toutes les rubriques 


A 


1 


Paramétrage ligne Rég. grille |2 curs * 


5 Jd Valider 


D4 Annuler 


SMF-10042 


Instructions d'utilisation 


(PA eoricave 6 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 
3 2 curs. | Affiche un écran de configuration a deux curseurs. 
4 ® Aff grll Régle si la grille des écrans de graphique doit étre montrée ou cachée. 
; Les options sélectionnées sont réglées pour tous les signaux lorsqu’une coche 
Masq gr 


est placée dans la case a cocher <A> « Appliquer a tous les signaux ». 


Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 
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Ecran de configuration a deux curseurs 


Paramétrage graphique linéaire 


Nom du signal 


Régime moteur 
| Angle ouvert. papillon 
Ouverture accélérateur 


Relais pompe 4 essence 


Rég. grille 2 curs. | 
2 curseurshors ¢ tes 
Donncout ot 
5 Jd Valider x Annuler ¢ Appian 6 


SMF-10043 


Instructions d'utilisation 


1 Plage d'affichage 


Affiche un écran de plage de configuration d’affichage. 


2 Parametrage ligne| Ceci affiche I'écran des paramétres linéaires. 

S Rég. grille Affiche un écran de configuration de grille. 

4 Fh ; Change la couleur a l’extérieur des pages des deux curseurs et la couleur du 

aa texte des données analytiques. 
eae Les couleurs sont sélectionnées depuis la palette des couleurs. 
5 ] Ceci raméne l'affichage a l'écran d'affichage de graphique divisé ou a l'écran 
Valider | d'affichage de graphique combiné. 
= 


Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


Ceci confirme les paramétres changés. 
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17-8. Editer marque 


@ Cliquer sur les « Paramétres de graphique » de ay) sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I|'écran 
d'affichage de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran des paramétres de plage d'affichage. Ou bien, 


double-cliquez sur les parties marquées pour afficher I'écran d'édition. 


Ecran des paramétres linéaires 


1 A B : 


00:00:29.686 
00:00:30.604 
00:00:31.219 
00:00:31.915 


00:00:32.715 
00:00:35.515 


Mémo a 


2 ‘fd «| 3 @ maou! x< Annuler 


SMF-10034 


Présentation de I'écran 


Ceci affiche le numéro de la marque. Le numéro de la marque est numéroté 


A |No 
dans l’ordre de l'heure a laquelle la marque a été ajoutée. 


B |Tpon hraire Ceci affiche le temps écoulé depuis le début du mesurage. 


Cc |Mémo Ceci affiche le mémo entré dans |’écran des paramétres des marques. 


Instructions d'utilisation 


1 Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 


2 f - Ceci raméne l'affichage a |'écran d'affichage de graphiquedivisé ou a |'écran 


d'affichage de graphique combiné. 
Dans ce cas, ceci confirme les paramétres changés. 


3 ar aaa peree maaan Ceci retire les marques a |’aide des cases sélectionnées. 
@ Annuler 


repere 
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17-9. Sauvegarde de données 


| 
@ Cliquer sur A dans la zone d'affichage de menu afin d'afficher I'écran de sauvegarde de données. 


Ecran de sauvegarde de données 


Enregistrement des donnees 


Nm donees [Data = 
Systeme Multi-systeme 
Sommaire Test actif multiple 


Jouretheure 2015/05/12 17:25 


Memo 


1 ‘d Sauveg b 4 an 


SMF-00177 


@ Changer le nom des données et saisissez des notes le cas échéant, puis cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur 


I'écran de sauvegarde de données afin de sauvegarder les données dans un projet et de fermer I'écran. 
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17-10. Chargement de données 


@ Cliquer sur « Informations du projet » dans la zone d’affichage de menu afin d’afficher l’écran du projet durant la 
diagnose. 


Ecran du projet 


Projet Liste des donnees individuelles: 


Nom du projet: 2015/05/12 17:17:59 ef] 2015/05/12 17:17:59 

Heure debut: 2015/05/12 17:17:59 © {i Plusieurs systemes 

Heure fin: = {ij Test actif multiple 
Bios 


Menu principal Remarques sur le diagnostic (imprime) 


rel 
yo Chaque 
F2__ systeme 
FY) Plusieurs Informations vehicule 
fij,_systemes 
Viesure 


N° chassis: | = | 


fd sinaita N° enregist:| 7] [| | 7) { Pas inspec 


NIV: | 


| Vehicule WRX / Levorg 
Modele VA/VMB 


Logiciel de ssm4 Donnees individuelles 
diagnostic 


Nom des donnees: [Data -1 
Date de saisie: 2015/05/12 17:25:43 


Memo: 
em ele PE ae 


SMF-00178 


@ Double-cliquer sur le fichier de test actif multiple individuel désiré dans la liste des fichiers de données 


individuelles sur I'écran de projet, ou sélectionner les données désirées et cliquer sur <1> « Ouvrir » afin d'afficher 
l'€cran de chargement de données. 


Remarques 

e Pour la sauvegarde automatique des données, « Sauvegarde automatique » est inscrit dans le champs du 
mémo. 

e 


Les données du test actif multiple sauvegardées se trouvent en dessous de « Test actif multiple » dans la 
liste de données individuelles. 
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Ecran de chargement de données (Ecran d'affichage de liste) 


Débitmétre d'air 
| Vitesse du véhicule| 
- 5 Angle ouvert. papi.. 
Sélter multi-fonct Ouverture accélér... 


iples = xa 
3 Avance a I'alluma... 
Test actif 
multiple 


Temp. d'eau 

Temps d'inject. Si... 
| surv. court d'ess. ... 
|| Surv. longe d'ess. ... 
Calage d'allumag... 
Press. admission a.. 

Sonde O2 #12 


EC 
2 ——w Position du curseu! Led 


11,12,13,14 (4) 4S a >> 28 bt 15,16,17,18 
et projet 


aia @ Ie f isc 3 fab Rio Drews] 


Présentation de I'écran 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 

Ceci vous permet de changer Iordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


B | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 

c |Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 

p |Maximum, minimum, Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes pour toutes les données. 
moyenne 

E |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 

F | Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
curseur) courante du curseur. 

G |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme Labréviation du nom du systéme n'est utilisé¢e que dans SSM4. 


Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
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Instructions d'utilisation 


ri Cliquer pour afficher la case a cocher de sélection. 
Cliquer a nouveau pour désélectionner. 
2 Ceci raméne l'ordre d'affichage d'éléments aux paramétres par défaut ou a I'ordre 
&x2 immédiatement aprés le changement des groupes de signaux. 
Les éléments non affichés restent non affichés. 
3 Cache tous les articles sans coche dans la case a cocher ou l’ic6ne de 
- =| déclenchement. 
Les paramétres non affichés ne sont pas retirés des groupes de signaux. 
4 i. } Ceci affiche tous les éléments non affichés. 
5 Ceci initialise des paramétres configurés via le moniteur de données. 
ez Les paramétres initialisés incluent la liste de signaux mesurés, I'état de la case a 
Sa cocher de sélection, I'état d'affichage de graphique, le tri et des paramétres de 
déclenchement. 
6 Commute I'affichage de la liste entre les affichages sur 1 colonne et sur 2 colonnes. 
ety | Les valeurs maximum, minimum et moyennes ne sont pas affichées dans 
l'affichage sur 2 colonnes. 
7 ) Ceci affiche des opérations de clavier utilisables pour I'écran affiché. 
8 (2559 Graphe Ceci affiche l'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
9 fil Graphe IB Graphe Ceci affiche l’6cran de chargement (affichage de graphique combiné) 
tH) mixte 
10 im | Ceci ajoute une marque. 
fur Repere Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
— marque ou pour supprimer la marque. 
11 KS Ceci raméne au commencement de la barre de défilement. 
12 ig | Ceci améne a la position marquée suivante sur la gauche. 
13 ave | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
L : vers la droite. 
14 > | Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
L : données vers la gauche. 
15 Pr Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'un point de 
: J données vers la droite. 
16 > Ceci déplace la position des données (unité d'échantillonnage) d'une graduation 
: : vers la droite. 
17 pe | Ceci améne a la position marquée suivante sur la droite. 
18 Db | Ceci améne a la fin de la barre de défilement. 
19 Ceci vous permet de régler la durée (largeur) affichée sur un écran d'affichage de 
l graphique en étirant l'extrémité finale de la barre de défilement au besoin. 
L'affichage ne change pas lorsqu'on étire la barre de défilement sur l'écran 
d'affichage de liste. 


WO Remarques 


Démarrer et stopper le mesurage ainsi que démarrer le déclenchement ne peut pas étre effectué sur 
I'écran de chargement de données. 
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@ Cliquer sur <8> « Graphique divisé » sur l'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <2> « 
Graphique divisé » sur l'écran de chargement de données (affichage de graphique combiné) afin d'ouvrir I'écran 


de chargement de données (affichage de graphique divisé). 


Ecran de chargement de données (Affichage de graphique divisé) 


SUBARU Select Monitor 4 - Mteur données mtiple - Moteur(EGI), Transmission(TM),Analogique(OSC) 
| y. } | Siz: 4) [EGI] Régime moteur [rpm] 
10000 Toutes les données 


Maximum:284 

/Minimum:644 

Moyenne:979 
520 


6000 Toutes les données 
fers ae 


4000 IMinimum:640. 


ABA 


TEMPS [s]_ . Nb graphes| 3 | 


Position du curseur F 9s (Position du curseur) Cy eae 


cs 6dl lll CCE: 
i e~ 


Graphe 


Ss &Je— 


Eo | BEC aac | 
SMF-0018 1 2 3 
Présentation de l'écran 
A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 


Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 

Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 


p | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 


c | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque élément. 


p |Affichage de graphiques | Ceci affiche tous les graphiques de signaux pour les éléments affichés. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage par glisser-déposer des fenétres 
de graphique. 


f |Curseur du graphique | Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour le 
point du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 


F |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 
G |Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
curseur) courante du curseur. 
H_ | Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 
nom de systeme Labréviation du nom du systéme n'est utilisée que dans SSM4. 


Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 
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Instructions d'utilisation 


1 a Ceci retourne l’affichage a l’écran de chargement de données (Affichage de liste). 
z& Retour 
2 fo"... ae Ceci affiche l’6cran de chargement (affichage de graphique combiné) 
We te eg Consulter « 12-6. Affichage de graphique combiné » pour plus d'informations. 
3 Ceci ajoute une marque. 
mM Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
fur Repere marque ou pour supprimer la marque. 
Pour éditer les marques, double-cliquez la partie sur laquelle se trouve la marques. 
Pour des explications plus détaillées, voir "17-8. Edition des marques". 
4 —, Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 


@ Cliquer sur <9> « Graphique combiné » sur l'écran de chargement de données (affichage de liste) ou sur <2> « 


Graphique combiné » sur l'écran de chargement de données (affichage de graphique combiné). 


Ecran de chargement de données (Affichage de graphique combiné) 


SUBARU Select Monitor 4 - Mteur données mtiple - Moteur(EGI), Transmission(TM),Analogique(OSC) 


Coes) 


| 472 || 


| =e || ae ||_? 


[EGI] Ouverture ... [%] 100.0 
[EGI] Angle ouve... [%] 


0.0 


Bars 


d Maximum: 706. 
Minimum:0.0 
Moyenne:1.2 
Vv 0.0 


[TM] Vitesse ro... [rpm] 


[EG] Ouverture accélérateur [9] o 


m 


20.00 21.00 22.00 23.00 2400 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 ~ 
TEMPS [s]_ 4 ~ Nb rr . 1 G 
Position du eae el Ss (Position du curseur) 
CERES (oe |6=6=6hlhUCCD 


BC 


SMF-00181 


Présentation de I'écran 


le e-E 


BG) ex 


A Elément Ceci affiche le nom de signal du moniteur de données. 
Ceci vous permet de changer I'ordre d'affichage en sélectionnant le signal, en 
déplagant et en déposant le signal sélectionné. 
Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage en cliquant sur le bouton droit 
sur le signal sélectionné puis en cliquant sur « Déplacer d'un vers le haut » ou « 
Déplacer d'un vers le bas » a partir du menu. 

B | Valeur Ceci affiche la valeur du signal. 

c | Unite Ceci affiche Il'unité de mesure pour chaque élément. 

p |Affichage de graphiques | Ceci affiche un graphique des signaux double-cliqués dans la zone d'affichage de 
liste. 
Le nom des éléments, l'unité de mesure, les valeurs maximum et minimum de tous 
les éléments sont affichés sur l'axe Y dans le graphique. 
(Des valeurs maximum/minimum sont affichées verticalement dans I'affichage du 
graphique). 
Jusqu'a quatre éléments d'axe Y sont affichés sur la gauche du graphique et les 
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éléments 5 a 8 de l'axe Y sont affichés sur le cété droit. 
S'il existe plus de huit éléments, le graphique est automatiquement divisé en deux 
graphiques afin d'afficher un maximum de 16 éléments. 


nom de systeme 


f |Curseur du graphique | Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes sur le graphique pour le 
point du curseur du graphique courant. 
Ceci affiche la durée a la position du curseur en dessous de ce dernier. 
F |Position du curseur Ceci affiche la position courante du curseur et le nombre total d'échantillons. 
G |Durée (position du Ceci affiche la durée écoulée depuis le début du mesurage jusqu'a la position 
curseur) courante du curseur. 
H_ |Zone d'affichage du Les noms de systéme abrégés pour chaque signal sont affichés. 


Labréviation du nom du systéme n'est utilisée que dans SSM4. 
Dans le manuel d’entretien et dans les différents documents techniques d’entretien, 
ces abréviations ne peuvent pas étre utilisées. 


Instructions d'utilisation 


1 


4 Retour 


Ceci retourne l’affichage a l’écran de chargement de données (Affichage de liste). 


Ceci affiche l'écran de chargement de données (affichage graphique combiné). 
Consulter « 12-5. Affichage de graphique divisé » pour plus d'informations. 


Ceci ajoute une marque. 

Cliquer ceci a la position marquée pour ajouter ou modifier des notes pour la 
marque ou pour supprimer la marque. 

Pour éditer les marques, double-cliquez la partie sur laquelle se trouve la marques. 
Pour des explications plus détaillées, voir "17-8. Edition des marques". 


Affiche et cache les graphiques. Lorsqu’il est cliqué, le bouton parait avoir été 
pressé et le graphique s’affiche. Cliquer de nouveau sur le bouton pour libérer le 
bouton et cacher le graphique. Les graphiques peuvent également étre montrés et 
cachés en double-cliquant sur les cellules dans la colonne « Article ». 
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@ Cliquer sur « Marquer » sur l'écran de chargement de données afin d'afficher l'écran des paraméetres de 


marquage. 


Ecran des paramétres de marquage 


Editer reperes 


Memo 1 


2 df Sauveg 3 YY a »-4 Annuler 


SMF-00182 


Instructions d'utilisation 


1 | Memo Ceci vous permet de saisir des notes sur les positions marquées. 


2 Ceci sauvegarde les informations des marques. 
Ceci crée une nouvelle marque si la position n'est pas actuellement marquée. Si la 
position est actuellement marquée, les informations de la note seront écrasées. 
S a Sa) Ceci supprime la marque. 
Annuler pee ; ee 
eens Ce bouton est opérationnel uniquement lorsque « Marque » est cliqué sur la 
Sn MEPS.) position marquée. 
= 
WD 
Remarques 


e L'écran de confirmation d'écrasement de données s'affiche si vous tentez de fermer le moniteur de 
données sans sauvegarder les changements apportés a |'état d'affichage. 


- 306 - 


17-11. Analyse a 2 curseurs 


L'analyse a 2 curseurs vous permet d'ajouter les valeurs de deux points quelconques de données mesurées ainsi que 
les valeurs maximum, minimum et moyennes entre ces deux points. 


@ Cliquer sur « Analyse a 2 curseurs » de a3 sur l'écran d'affichage de graphique divisé ou I'écran d'affichage 
de graphique combiné afin d'ouvrir l'écran d'analyse a 2 curseurs. 


Ecran d'analyse a 2 curseurs 


[EGI] Débitmetre... [g/s] 

[TM] Vitesse ro... [rpm] 
[EGI] Sury, long... [%] 
[EGI] Sonde 02 #.., [V] 

{EGI] WT Angle ... [deg] 


{EGI] Avance al... [°] 
[EGI] Angle ouve... [%] 


TEMPS [s]_ 4 ~ Nbgraphes + ~| ©CurseurA © Curseur B 


Position du curseur 452/758 ds (Position du curseur) 00:00:30.942 


Cicckecs Gos see see 


le e@—/ ES Be) feo ae 


SMF-00183 


Présentation de I'écran 


A |Valeur A: * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur A. 

p | Valeur B : * Ceci affiche la valeur du signal a la position de curseur B. 

c |Maximum:* Ceci affiche les valeurs maximum, minimum et moyennes entre les deux positions 
Minimum:* de curseur. 
Moyenne:* 

D |*."* s (caractéeres Ceci affiche la durée pour la position de curseur A. 
rouges) 

— |*."* s (caractéres bleus) | Ceci affiche la durée pour la position de curseur B. 

F |*."* s (caractéres noirs) | Ceci affiche la difference de durée entre les deux positions de curseur. 


Instructions d'utilisation 


1 © Curseur A Ceci commute la sélection du curseur principal. 
= Ceci affiche la valeur du signal ou les informations de l’emplacement des curseur en 
© Curseur B fonction de l’emplacement du curseur principal sélectionné. 

2 i) Faire glisser I'ic6ne pour déplacer la position du curseur A. 

3 A Faire glisser l'ic6ne pour déplacer la position du curseur B. 
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18. Echantillonnage Analogique 


Les données analogiques peuvent étre mesurées a l'aide d’un oscilloscope et d’un logiciel approprié.. 


WO Remarques 


Cette fonction ne peut étre activée que si le boitier d’interface utilisé est un DST-i (modéle équipé d’uin écran 
LCD). 


Le logiciel pour oscilloscope est disponible sur la page web de Denso (en anglais). 
Instructions d’emploi : http://www.ds3.denso.co.jp/qnrl/setup/en/manuals.htm| 
Téléchargement du logiciel : http://www.ds3.denso.co.jp/gnrl/setup/en/Oscillo.htm! 


Le logiciel pour oscilloscope existe en deux versions : une version pour l’unité DST-i et une version pour 
ordinateur. 


Les écrans de la version pour l’unité DST-i et de la version pour ordinateur s’affichent tous en aglais. 


La fonction oscilloscope de type en série permet de mesure jusqu'a 2 canaux. Un adaptateuir spécial permet 
uine mesure jusqu'a 4 canaux. 
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19. Mesures analogiques simultanees 


Ceci vous permet de mesurer des données analogiques et des données de sortie dans le/du module de contréle 
simultanément en utilisant une sonde d'oscilloscope. 


= 
a) 
“vw Remarques 
e Les mesures numériques/analogiques ne peuvent pas étre effectuées si aucune sonde d'oscilloscope n'est 
installée dans le DST-i. 


e Cette fonction peut étre utilisée uniquement lorsque le DST-i est utilisé comme boitier d'interface et est un 
modéle accompagnant l'oscilloscope. 


e Les affichages de l'écran et le fonctionnement sont globalement identiques a ceux du « Moniteur de données ». 
La section suivante décrit les differences de la fonction de mesurage analogique simultané. 
Consulter « 11. Moniteur de données » et « 16. Moniteur de données multiples » pour des informations de 
base. 


19-1. Selection de signaux 


Ecran de sélection de signal 


SUBARU Select Monitor 4 - Paramétrage du moniteur de données - Analogique(OSC),Motr-~""I) fs ece =| 
LL diagnostic Sélectionner signal | Déclenchementer paramétrages | Paramétrage analogique| 
—_ Mot clé ~ ye) R Heure ENR 20min *) Enreg. auto 
2 one ite (norm.) —$§!{|—— continu 
ee EGl x (all Data Nb. de rubriques sélectionnées = 12 a 2) Ri) 
| It 


-|CH1 a 
‘| CH2 


Surv. court d’ess. gr. 1 
Surv. longe d’ess. gr. 1 


esure simulta analq 


Calage d'allumageacquis 
Press. admission abs. 
Sonde O2 #12 

VVT Angle a l'avance R 


Valeur de I'angle cible de I'avance de ... 


VVT Angle a l'avance L 


Valeur de I'angle cible de Il'avance de ... 


CH3 


| CH4 


Régime moteur 
Débitmétre d'air 


| Vitesse du véhicule 


Ouverture accélérateur 


|Angle ouvert. papillon 


" 


Angle retard VVT éch dr. |Sonde A/F #1 

Angle cible du retard de VVT échap. D | Avance a I'allumage #1 

Angle retard VVT éch gch |Temp. d'eau a 
Info rubrique 


J 11.60V a 
Fle) 


projet 


Enrr Prage | | 
Bs. Ba Rt fm 


| 2 


SMF-00184 


Ceci vous permet de sélectionner les signaux analogiques mesurés (canaux 1 a 4). 
« OSC » s'affiche a gauche du nom de signal analogique mesuré. 


a 
<9) Remarques 


e «canal 1 » se référe a l'entrée de signal de la sonde de I'oscilloscope connectée au DST-i sur le canal 1. 
Similairement, « canal 2 », « canal 3 » et « canal 4 » se référent aux canaux a partir desquels des signaux 
sont entrés. 


Ceci vous permet de configurer des conditions de déclenchement pour les signaux analogiques mesurés. 
Consulter « 19-2. Paramétres déclencheurs » pour plus d'informations. 


Ceci vous permet de configurer des taux de conversion et des décalages utilisés lors de l'affichage des signaux 
analogiques mesurés. 
Consulter « 19-3. Paramétre analogiques » pour plus d'informations. 
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19-2. Parametres déclencheurs 


@ Cliquer sur l'onglet <1> « Paramétres déclencheurs » sur I'écran de sélection de signal afin d'afficher l'écran des 


parameétres déclencheurs. 


Ecran de paramétres déclencheurs 


Sélectionner signal Déclenchementer paramétrages | Paramétrage analogique 


Relever paramétrage conditions 
(décl.) 


Pt déclencht 


13min24.0s 6min36.0s 


esure simulta analq 0 


Conditions d'instigation d'un déclenchement 
Item Choix Conditi... Paramétrage... 
CH1 13.00 Vv Enhaut || AND ||| (7 ||| @ 
| Régime moteur 2000 rpm En haut || AND ||| 7 @ 


AND ||| #7 @ || 


mM 


Conditions de détection d'un déclenchement 
Item Choix i Conditi... 


CH1 En haut 
_|Régime moteur 3000 rpm En haut || AND ||| &7 @ 


AND ||| 7 @ ||. 


Prage 


Oe) [eo 


SMF-10031 


Ceci vous permet de configurer des conditions de détection de déclenchement pour les signaux analogiques 
mesurés (canaux 1 a 4). 
« OSC » s'affiche a gauche du nom de signal analogique mesuré. 


Ga 
<9) Remarques 


e Des éléments, des valeurs et des unités de signal analogique mesuré sont affichés conformément aux 
parametres analogiques. 
Les valeurs par défaut sont affichées lorsque les paramétres analogiques n'ont pas été changés. 
Aprés avoir ajouté des conditions aux signaux analogiques mesurés, les changements apportés aux 
paramétres analogiques sont automatiquement actualisés. 
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19-3. Parametres analogiques 


Les paramétres analogiques incluent la plage d'entrée et des paramétres de canal. 


Ceci vous permet également de sauvegarder des données de configuration et de charger des fichiers de 


configuration sauvegardés. 


@ Cliquer sur l'onglet <2> « Paramétres analogiques » sur I'écran de sélection de signal ou sur l'onglet <1> 


« Paramétres analogiques » sur I'écran des paramétres de déclenchement afin d'afficher I'écran des paramétres 


analogiques. 


Ecran des paramétres analogiques 


SUBARU Select Monitor 4 - Paramétrage du moniteur de données - Analogique(OSC),Moteur(EGI), Transmission(TM),Commande des freins(BC) 


b=}: |fatisa) 


CP nae 


esure simulta analq 


& 12.63V 


Peles) 


Sélectionner signal | Déclenchementer paramétrages Paramétrage analogique | 


Plage d'entrée 


Canal choisi 


® Parmtres défaut 


Rubrique 


Maximum Captr G 


Maximum 


® CaptrG 


Maximum Captr G 


Maximum © CaptrG 


G 


3 


Ptrag utiltr 


| (Beaty Ep seore 


SMF-00186 


Présentation de I'écran 


A |Plage d'entrée 


Ceci affiche la plage d'entrée pour chaque canal. 
La plage d'entrée est sélectionné en cliquant sur la case d'option a gauche de 
chaque élément. 
Les plages suivantes sont disponibles pour chaque élément. 
e 5V:-5Vat5V 
e 15V:-15Vat15V 
e Maximum : -150 V a +150 V 
e Capteur de G: -5V a +5V 
Pour mesurer Is ortie du capteur de G avec le cable du boitier de commutation 
fourni en option, sélectionner un « Capteur de G ». Le canal de destination de 
la sortie de chaque capteur de G est comme suit. 
CH2: Sortie axe des X 
CH3: Sortie axe des Y 
CH4: Sortie axe des Z 
Ne pas sélectionner le capteur G pour CH1 parce que le cable du boitier de 
commutateur ne peut physiquement pas y étre connecté. 


p_ |Parametres de canal 


Ceci affiche l'état des paramétres de canal. 
La méthode de paramétrage de canal est sélectionnée en cliquant sur la case 
d'option a gauche de chaque élément. 


c |Elément 


Ceci affiche le nom de canal de chaque canal. 
Ceci vous permet de le changer a votre convenance. 


Dp | Taux de conversion 


Ceci affiche le taux de conversion pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs telles qu'elles sont mesurées conformément avec le 
multiplicateur configuré pour des valeurs de signal analogique mesuré. 


gE |Décalage 


Ceci affiche la valeur de décalage pour chaque canal. 
Ceci affiche des valeurs de somme telles qu'elles sont mesurées conformément 
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avec la valeur supplémentaire configurée pour des signaux analogiques 
mesurés. 


F | Unite Ceci affiche l'unité de mesure pour chaque canal. 
Les unités configurées sont affichées sur I'écran durant le mesurage. 


G |!ntervalle Affiche le signal d’intervalle d’échantillonnage pour les mesurages analogiques. 
d'échantillonnage Les signaux lors des mesurages analogiques sont échantillonnés au méme 
intervalle que les mesurages de module de commande lorsque « Sync » est 
sélectionné. 


Instructions d'utilisation 


1 ° Ceci vous permet de sélectionner la plage d'entrée pour chaque canal. 
2 Sélectionner ceci raménera I'« Elément », le « Taux de conversion », le 
e « Décalage » et I'« Unité » pour chaque canal a ses paramétres par défaut. 


Des paramétres d'élément ne peuvent pas étre changés lorsque les paramétres 
par défaut sont sélectionnés. 


3 @ Sélectionner ceci vous permet de changer les paramétres d'« Elément », de 
« Taux de conversion », de « Décalage » et d'« Unité » pour chaque canal. 

4 Des noms de canal peuvent étre saisis le cas échéant lorsque « Paramétres 
CH1 utilisateur » est sélectionné. 

5 Les valeurs de taux de conversion peuvent étre saisies le cas échéant lorsque 
1.000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 

6 La valeur du taux de conversion peut étre saisie le cas échéant lorsque 
0.000 « Paramétres utilisateur » est sélectionné. 

7 Des unités de mesure peuvent étre saisies le cas échéant lorsque « Paramétres 
V utilisateur » est sélectionné. 


-.\ 
7 Remarques 
e Tous les paramétres des signaux analogiques mesurés (canaux 1 a 4) peuvent étre changés. 
Des paramétres peuvent étre changés méme lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés sur l'écran de sélection de 
signal. 


e Entrer les valeurs suivantes dans le taux de conversion et les colonnes décalées dans les paramétres 
analogiques si vous désirez afficher les valeurs de sortie du capteur G comme quantité physique (unite : 


G): 

Taux de conversion : 1,515 
Décalage : -2,5 

Unité : G 
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19-4. Exemples d'affichage d'écran 


L'exemple suivant est l'écran affiché aprés des paramétres analogiques. 
Ecran d'affichage de liste 


GH 

CH2 

CH3 

CH4 

Regime moteur 
Debitmetre d'air 
esure simulta analq r Vitesse du vehicule 
Angle ouvert. papi... 
Ouverture acceler... 
Sonde A/F #1 
Avance a I'alluma... 
Temp. d'eau 

Temps d'inject. Si... 
Surv. court d’ess. ... 
Surv. longe d’ess. ... 
Calage d’allumag... 
Press. admission a... 147 147 = 
Nbre echantillons 20 Temps ecoule 00:00:03.217 


LE > 
l¢ Bs | ln 


SMF-00187 


Ecran d'affichage de graphique divisé 


-5.00 


43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49,00 50.00 51.00 52.00 
TEMPS [s] (a | Nb graphes| 3 | 


Nbre echantillons 313 Temps ecoule 00:00:52.747 


Sa > Jo) 


CK Nes) eS = he ei 


SMF-00188 
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Ecran d'affichage de graphique combiné 


SMF-00189 


J ooo |frol=I]| 2S 
n= bs 
sess 
g° 8S | 
| 
SS 
smaq 
55 O° — — — —————— — = 
VvuVYVU T = 
Fs Zaz 
a ae 
a ey 
} 
8.80 
esse 
ao24 
88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 9600 97.00 3S 
TEMPS [s] (2 | Nb oraphes|y zi 
Nbre echantillons 578 Temps ecoule 00:01:37.526 


i | |e 


es 


Paramt| 
| meteur, 


{ul 
ie 
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20. D 


irectives dans le cadre de la procedure de 


reprogrammation 


Le périphérique SSM4 dispose d’une fonction de reprogrammation Pass-thru (J2534-1). Cette section détaille la 
procédure de reprogrammation du périphérique SSM4. 


20-1. Remarques relatives a l’exécution de la 


reprogrammation ECM 


20-1-1. Avant de commencer 


La reprogrammation ne peut pas étre exécutée dans le cas d’une connexion par Bluetooth. Pour exécuter la 


programmation, utiliser une connexion USB. 
Procédez a la reprogrammation a plus de 50 métres de cables a haute tension. 
Procédez a la reprogrammation a plus de 10 métres de tout €quipement pouvant émettre une tension élevée. 


Procédez a la reprogrammation a plus de 2 métres de tout €quipement émettant du bruit électronique (tel 


qu’un véhicule dont l’allumage est vérifié). 


Procédez a la reprogrammation a plus de 2 métres de tout périphérique électronique émettant des ondes radio 


(tel que les téléphones cellulaires ou les téléavertisseurs). 


Avant de commencer la reprogrammation, mettez l'ensemble des équipements électriques (systeme 


d’allumage, systéme audio, allume-cigares ou siéges électriques, par exemple) hors tension. 


La reprogrammation est automatiquement mise hors tension si la température ambiante est inférieure a 
0°C(32°F). 


Avant de procéder a la reprogrammation, veillez a régler la gestion d’alimentation de l’ordinateur PC sur 
“Toujours sous tension”. Si vous ne réglez pas la gestion d’alimentation de l’ordinateur PC sur “Toujours sous 
tension”, des erreurs de communication risquent de survenir en raison de mises hors tension de |’ordinateur 


PC lors de la reprogrammation et d’entrainer I’6chec de la reprogrammation. 


Avant de procéder a la reprogrammation, vérifier tous les DTC sur tous les ECM y compris l'—ECM a 
reprogrammer. Si un DTC est présent, procéder d'abord aux réparations nécessaires correspondantes. 
Procéder sans faute a l'opération de [Effacement de la mémoire] aprés avoir rétabli la fonction de repérage 


des anomalies. 


20-1-2. Au cours de la reprogrammation 


Ne touchez a aucun des commutateurs du véhicule. 

Ne touchez a aucune des pédales. N’ouvrez et ne fermez pas les portes. 

Restez a proximité du véhicule. 

Ne touchez pas aux cables ou aux connecteurs et ne déplacez pas le boitier d’interface. 


Méme si certains temoins du commodo d'instruments s'allument pendant la reprogrammation ou si les 
messages “ErrHC’, “ErrEG” ou autre s'affichent dans la partie multi-information, ils ne signalent pas une 


erreur. 
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20-1-3. Apres la reprogrammation 


@ Quand la reprogrammation se termine, le DTC relatif aux communications CAN risque de demeurer dans le 
module des communications CAN. Le cas échéant, procéder sans faute a l'opération de [Effacement de la 


mémoire]. 
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20-2. Reprogrammation ECM (Sauf pour VDC de BRZ) 


@ Couper le contacteur d'allumage (position OFF). 


@ Raccorder le fusible du Mode livraison. 


Gl 
<9) Remarques 
e Selon le type de véhicule, il est possible que vous deviez fixer la distribution électrique du cavalier 
séparément. 


e Ne pas utiliser le fusible dont le véhicule est équipé. 


e Assurez-vous que le commutateur d’allumage du véhicule est désactivé avant de connecter ou de 
déconnecter le fusible du mode alimentation (connecteur du mode test). 


Utilisez le cable de diagnostic ou ou le cable de liaison des données pour connecter le boitier d’interface au 


connecteur de l'appareil de diagnostic du véhicule. 
@ Connectez le boitier d’interface a l’ordinateur PC a l’aide du cable USB. 
@ Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


Double-cliquez sur l’ic6ne SSM4 située sur I’écran de l’ordinateur PC pour lancer l’application SSM4. Le Menu 


principal s’affiche alors. 
@ Sélectionnez [Reprogrammer] dans le Menu principal pour procéder a la reprogrammation. 


@ L’écran Serch FlashWrite s’affiche alors. Sélectionnez l’option “Select Database” dans le menu “Option”. 


) SearchFlashwrite 
Option 
CountryS pec 


Select Database 


dition: 
Search Result 


Pack Number 
=a 
i 


Mv CID 


l” Vehicle spec. 


SMU-00801 


@ La fenétre Select Database s’affiche alors. Sélectionnez le fichier de la base de données souhaitée (fichier .mdb) 


et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 


Select Database 

Reearder dans: | db Flash Write | = ff eg Fly 

Nom . Modifié le Typ: * 
)) EcuData 17/04/2015 16:21 Dos:— 
Plog 17/04/2015 16:16 Dos} | 

| |_| PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3.mdb 25/02/2015 14:09 Fich 
|_| PAK FILE LIST OF EC-AU-GE FOR SSM-3D.mdb 25/02/2015 14:42 Fich + 

< | m r 

Nom du fichier : [PAK FILELISTOFEC-AU-GEFORSSM-3mdb 

Types de fichiers : [Microsoft Access Database (* mdb) = | Annuler | 


SMF-00802 
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@ Sélectionnez “SpécPays” dans le menu pour définir la destination souhaitée. Les conditions de recherche du 


fichier PAK sont alors affinées en fonction de la destination sélectionnée. 


a SearchFlashwrite 
Option 


N.AMERICA 


General Ctl+G 
Vehicle y allf€xceptJapan) Ctl+L 
SMU-00803 


Mv CID 


@ Dans l’écran Search FlashWrite, activez la case a cocher CID, saisissez l’identification du calibrage du ECM que 
vous étes sur le point de reprogrammer et cliquez sur le bouton [Search] pour localiser le fichier PAK. Si vous ne 
connaissez pas l’identification du calibrage du ECM, utilisez les spécifications du véhicule pour localiser le fichier 
PAK. 


tg SearchFlashwrite : Big ks 
Option 


Search Condition: 


F cD Search Result 


[PackNumber [Year | Vehicle Line [Emission spec] Engine [Aspiration | Transmission] CPU | 


T Vehicle spec. 


CID # 

Jxx XXXKXK 

Vehicle Spec. 

Jc PU | 


Model Year 


Vehicle Line 


Engine | 


Aspiration Details = 


Search | 
eer Selection | 


Print 


New data install 
from CD. 


Go | 
Ext | 


SMU-00686 


i 
® Remarques 


e Si aucun résultat de recherche ne s’affiche lorsque l’option Vehicle spec. est sélectionnée pour le 
paramétre Search Condition, vous pouvez effacer les éléments de recherche en appuyant sur la touche 
[Clear Selection] de maniére a rétablir l'état initial des éléments de recherche. 


- 318 - 


@ Vérifiez les résultats de la recherche et doublecliquez sur le fichier PAK répertorié dans la colonne Numéro de 


l'ensemble. Vous pouvez également procéder a une sélection et cliquer sur le bouton [Continue]. 


tg SearchFlashwrite 


P| XXXXAXXX 


h 
| Model Year z 
Vehicle Line E 


Aspiration | 4 Details __ Print _| 

| : : pdate(s) for: Long cranking, Hesitation, Hard start(Step 2) 
| iii leccesary connector : E/G-1(XXKXXXXKXX) 

‘SM Pass-Thru capable : No 

ectyption keyword : XXXXXXXX 

UM value : XXXX 


jew CID : XXXXXNXX 


SMU-00687 


<<) Remarques 


e Vous pouvez imprimer les informations relatives aux éléments sélectionnés dans la colonne Search Result 
et les informations détaillées correspondantes en cliquant sur le bouton [Print]. 


® Quand la reprogrammation est exécutée pour la premiére fois aprés l’installation de l’application pour PC, l’écran 
de saisie de l’identifiant utilisateur (User ID) et du mot de passe (Password) apparait. Saisir alors l’identifiant 


utilisateur et le mot de passe. 


Définition du nom d’utilisateur ef du mot de passe 


RRRRKN: 


SMF-00407 
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@ Lécran d’ouverture de session (Login) s’affiche. Saisir l'identifiant utilisateur et le mot de passe. 


Nom d’utilisateur 


— 


Mot de passe 


Annuler | 


SMF-01572 


@ Une liste des points requérant une attention particuliére pendant la reprogrammation s’affiche. Lire attentivement 


les mises en garde et cliquer sur le bouton “Suivant”. 


A ATTENTION 
"= ETEIGNEZ tout écran de veille actif, 
-FERMEZ tous les autres programmes ouverts sur cet ordinateur. 
-NACTIVEZ aucun autre programme sur cet ordinateur jusqu’é la fin de ce programme. 


- Assurez-vous que la batterie nest pas epuisee ou UTILISEZ un adaptateur de voiture CC-CC/un 
adaptateur pour ordinateur CA-CC. 


-Ne pas manipulerle cable ou l'appareil pendant la reprogrammation. 
- NETEIGNEZ PAS lordinateur ou tout autre dispositif pendant tout le processus de reprogrammation. 


-Mettez HORS TENSION tous les accessoires et appareils électriques du véehicule et laissez-les hors tension 
avant de lancer (et pendant) le processus de reprogrammation. 


- BRANCHEZ si nécessaire, les connecteurs verts inspection D etle faisceau de cables. 


- Sur les transmissions de type AT, placer le sélecteur de changement de vitesses sur la position [P] Stationnement. 


SMF-01573 
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@ Sélectionnez le périphérique de reprogrammation utilisé (dans le cas présent, sélectionnez DENSO DST-i) et 


cliquez sur le bouton [Pass-Thru] pour lancer la reprogrammation. 


171 FlashWrite - 22611 AE571.pak So 
Fichier Afficher Outils Aide 


Sélectionnez le dispositif de reprogrammation utilise 
© SELECT MONITOR SUBARU III (SSMIII) 
© SELECT MONITOR SUBARU (SSM) 


Pour commencer, sélectionnez la méthode de reprogrammation en cliquant sur une bouton 
ci-dessous. 


PeseThu._|{_ Renee. _] 


Prét 


SMF-01574 


@ 
9) Remarques 
e Selon le fichier PAK a sélectionner, il peut s’avérer impossible de cliquer sur le bouton “Pass-Thru” (Relais) 


et la reprogrammation est donc impossible. Le cas échéant, passer au boitier d’interface SDI et exécuter la 
reprogrammation depuis l’application SSMIII pour PC. Pour la marche a suivre, voir la fonction Aide (Help) 
de l’application SSMIII pour PC. 


@ Procédez a la reprogrammation conformément aux instructions affichées a |’écran. 
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20-2-1. Procédure a prendre si une erreur de communication 
survient au cours de la reprogrammation 


La boite de dialogue suivante s’affiche si une erreur de communication survient pour quelque raison que ce soit 
(mise hors tension de l’ordinateur PC ou de le boitier d’interface, déconnexion du cable de diagnostic ou du cable 
USB, etc.) lors de la reprogrammation. Dans ce cas, reportez-vous aux remarques ci-dessous et procédez de 
nouveau a la reprogrammation conformément aux instructions affichées a |’écran. 

Théoriquement, les erreurs de communication qui surviennent au cours de la reprogrammation n’endommagent 
pas le module de contrdéle électronique. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que des actions 
erronées peuvent endommager le module de contréle électronique lors de la réalisation de la contre-mesure. 


FlashWrite Ed 


[4024] 
Erreur produite en cours de réécriture. 
Reprogrammation abandonnée. 


SMF-00773 


i) 
“~w Remarques 
e Sila reprogrammation est exécutée a l'aide du périphérique SSM4, les informations associées a la 

reprogrammation du module de contrdéle électronique sont stockées sur le disque dur de |’ordinateur 
PC. Ces informations sont utilisées dans le cadre de futures reprogrammations. En outre, ces 
informations sont écrasées a chaque reprogrammation du module de contréle électronique. Par 
conséquent, la reprogrammation n’est pas possible lorsqu’une erreur survient et que le systeme 
reprogramme un autre module de contréle électronique avant de procéder a la reprogrammation des 
parties affectées. En effet, les informations stockées sur le disque dur sont écrasées. Pour éviter ce 
phénoméne, lorsqu’une erreur de communication survient, veillez a reprogrammer le module de 
contréle électronique avant que les informations du disque dur associées a la reprogrammation ne 
soient écrasées. Les informations stockées sur le disque dur ne sont pas effacées, et ce, méme si 
ordinateur PC est mis hors tension. 
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20-3. Reprogrammation ECM (VDC de BRZ) 


Cette partie est la description de la marche a suivre pour la reprogrammation de VDC (BRZ) a l'aide de l’assistant 
CUW (Calibration Update Wizard / Assistant de mise a jour de I’étalonnage). 


WO Remarques 
e bLareprogrammation avec le CUW n'est possible que pour VDC de BRZ. 


@ Utilisez le cable de diagnostic ou ou le cable de liaison des données pour connecter le boitier d’interface au 


connecteur de l’appareil de diagnostic du véhicule. 
@ Connectez le boitier d’interface a l’ordinateur PC a l’aide du cable USB. 


@ Activez le commutateur d’allumage du véhicule. 


20-3-1. Pour démarrer CUW depuis Il’application SSM4 


Ecran du menu principal 


GA SUBARU Select Monitor 4 - Démarrer [ecoe][-)- | [mea] 


Démarrer 


& Diagnostic 
nregis! 
anti rr 


Gis: 
i (i 
SMF-00204 


@ Cliquer sur <1> « Reprogrammer » sur I’écran du menu principal pour afficher l'écran Sélection de 


Reprogrammer. 
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Ecran Sélection de Reprogrammer. 


SUBARU Select Monitor 4 - Reprogrammer = PoP =) 


Selection de Reprogram 5 ices 


FlashWrite 
Calibration Update Wizard(VDC of BRZ) 1 


Démarrer 


Foul Diagnostic 
NTE: 

antidémarra: 

c 3 


Reprogramm 


ure 
enregtreur 
te 


OBDII 
générique 


4 | 


2 Lecture 
Projet 


SMF-00218 


@ Sélectionner « Calibration Update Wizard (VDC of BRZ) » depuis la liste des systemes de |’écran Sélection de 


Reprogrammer. Cliquer sur « Sélectionner » pour démarrer Assistant de mise a jour du calibrage. 


“ Calibration Update Wizard - Screen S/01-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


Click "File Open" and select a calibration file to update the Vehicle ECU. 


File Open Setup | Next | Cancel | 


Japanese 
Chinese 


SMF-01361 


® Choisissez la langue d’indication.(le systeme “Frangais” est sélectionné a titre d’exemple) 


= 
wY Remarques 
e Leréglage par défaut est toujours English. 


2824 


™ Calibration Update Wizard - Ecran S701-02 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Bienvenue sur |'assistant de mise a jour du calibrage. 
Cette application est congue pour les techniciens automobiles professionnels chargés de l'entretien des véhicules SUBARU. 


Cliquez sur "Ouvrir fichier" puis selectionnez un fichier de calibrage afin de mettre a jour l'ECU du 
vehicule. 


[Frangais ~] i Réglage | Suivant | Annuler | 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Tous dro 
SMF-01362 


@ Aprés avoir vérifié les paramétres de réglage, cliquer sur le bouton [Ouvrir fichier]. 


Calibration Update Wizard - Ecran S701-12 


jo Nouveau dossier ~| © © eX FA Nouveau calibrage: 


Date d'édition 
fd) | 26/01/2012 


Nom du modéle 


BRZ 


4n 


13 


Systéme 


WSC 


Type de véehicule 


WSC 


Type de systéme 


VDC 


ID1 du nouveau calibrage 


1D2 du nouveau calibrage 


103 du nouveau calibrage 


Nom fichier <— re 


Type fichier [Calibration Update Files | 


SMF-01363 


@ Choisissez le fichier cuw et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 
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20-3-2. Pour démarrer CUW depuis le fichier cuw 
® Nouveau dossier (ei) 


Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? 


(€) Précédente + (>) a + ) Rechercher | ke Dossiers | (ies]~ 
Adresse ja C:\Documents and Settings\Admin\Bureau\Nouveau dossier 
Dossiers x Nom «= Taille Type Date de modification 
@ bureau je ee | 1795Ko cuw 26/01/2012 09:52 
>] =] Mes documents 
H & Poste de travail 
@ & Favoris réseau 
¢) Corbeille 
(© Capturexp 
(© Keylessqccess 
(© Nouveau dossier 
(B Nouveau dossier3 
(© Nouveau dossier (2) 
© Qutostartstop 


SMF-01364 


@ Choisissez le fichier cuw et double-cliquez. 


™ Calibration Update Wizard - Screen $701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Welcome to Calibration Update Wizard. 
This application is designed for professional automotive technicians who service SUBARU vehicles. 


=o rare 


uetries Ltd. All Rights Reserved. 


Japanese 
Chinese 


SMF-01365 


® Choisissez la langue d’indication.(le systeme "Frangais" est sélectionné a titre d’exemple) 


g | 
<) Remarques 


e Le réglage par défaut est toujours English. 
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™ Calibration Update Wizard - Ecran $701-01 


Calibration Update Wizard 


Version 1.0.1 


Bienvenue sur |'assistant de mise a jour du calibrage. 
Cette application est congue pour les techniciens automobiles professionnels chargés de l'entretien des véhicules SUBARU. 


[Francais 7] Réglage | H Annuler | 


Copyright (C) 2011 Fuji Heavy Industries Ltd. Tous droits réservés. 
SMF-01366 


@ Cliquez sur le bouton [Suivant]. 


20-3-3. Exécutez la reprogrammation 


“ Calibration Update Wizard - Ecran S/01-06 
Branchez-vous au véhicule 


Raccordez l'appareil de la fagon décrite par le fabricant de piéces constitutives. 


Veuillez confirmer: 
1. L'appareil J2534 est raccordé au PC. 
2. L'appareil J2534 est raccordé au connecteur DLC3(J1962). 
3. La clé est en position ON, le moteur est coupé 
4. Sélectionnez l'outil de l'appareil J2534. DENSO CORPORATION DST-i >| 
Attention! 


Tout dispositif non supporte risque d'avoir un effet négatif sur le rendement de la reprogrammation et 
dendommager l'ECU. Veuilllez vérifier que le périphérique et le micrologiciel sont supportés avant de 
procéder a la reprogrammation. 


© Suivant | Annuler 


SMF-01367 
@ Cliquez sur le bouton [Suivant]. 


™ Calibration Update Wizard - Ecran S701-09 
Confirmation du choix du calibrage 


¥DC 


Calibrage actuel: Informations de nouveau calibrage: 


Date d’édition =| 26/01/2012 
[a (E 
Sistine __*vsc 


Type de véhicule ¥SC 


W Le fichier de calibrage sélectionné est autorisé pour la mise a jour de ce véhicule. 
Cliquez sur "Suivant" pour continuer. 


Sélec nouy Cal | f Suivant a Annuler | 


SMF-01369 


@ Cliquez sur le bouton [Suivant)]. 
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™ Calibration Update Wizard - Ecran S701-14 


Préparation du véehicule 


1. Mettre l'allumage en position OFF 


REMARQUE: 

Des DTC peuvent etre déclenchés durant la reprogrammation. 
Recherchez d’éventuels DTC avant la reprogrammation et prenez note 
des DTC enregistrés. 

Cliquez sur Annuler pour quitter CUW et rechercher des DTC. 


Cliquez sur "Suivant" pour continuer. 


Annuler | 


SMF-01370 
@ Vérifiez le contenu du message et appuyez sur le bouton [Suivant]. 


™ Calibration Update Wizard - Ecran S701-15 


Préparation pour la reprogrammation 


Confirmez les conditions suivantes. 


1. Mettre I'allurmage en position ON (IG ON Ready OFF pour HY) 
2. Le capot moteur est ouvert 

3. Tous les accessoires électriques sont en position OFF 

4. La tension de la batterie est supérieure 4 11,4 volts 


ON 


ATTENTION! 

Lors de la reprogrammation: 

1. Ne débranchez pas le cable de DLC3 du véhicule. 

2. Ne mettez pas le contacteur d'allurnage en position OFF. 

3. N'appliquez pas de charge électrique au véhicule 

4. Ne faites pas descendre la tension de la batterie en dessous de 11,4 volts. 


Cliquez sur "Demarrer" afin de commencer la reprogrammation. 


Annuler 


SMF-01372 
@ Vérifiez le contenu du message et appuyez sur le bouton [Démarrer]. 


“ Calibration Update Wizard - Ecran S701-22 


Mise a jour du calibrage rapide réussie 


Le calibrage n°1 a été téléchargé avec succés. 


1. Mettre l'allurmage en position OFF 


Cliquez sur "Suivant" pour continuer. 


SMF-01374 


@ Vérifiez le contenu du message et appuyez sur le bouton [Suivant]. 
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™ Calibration Update Wizard - Ecran S701-23 


Préparation pour la verification du vehicule 


1. Mettre l'allumage en position ON (IG ON Ready OFF pour HV) 


Cliquez sur "Suivant" pour continuer. 


SMF-01376 
@ Attendre que le message ci-dessous s'affiche a l'écran. 


™ Calibration Update Wizard - Ecran S701-26 


Reprogrammation réussie! 
Veuillez mettre le contacteur d'allumage en position OFF. 


Avant la mise a jour: Aprés la mise a jour: 


Cal actuel ID 1 


Imprimer 


SMF-01378 


@ Silreprogram se termine normalement, l’écran représenté ci-dessous s’affiche. Vérifiez le contenu du 


message et appuyez sur le bouton [Terminer]. 
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21. Inspection de bus CAN 


Ceci vous permet de vérifier le dispositif de regulation numérique du moteur connecté au bus CAN ainsi que de verifier 
état de communication de chaque systéme. 


a 
<9) Remarques 


e L'inspection de bus CAN ne peut pas étre effectuée lorsque le bus CAN n'est pas branché sur le connecteur 
de l'appareil de diagnostic. 


Ecran du menu principal 


eae Ex) 


Menu principal 


a Tous les DTC 


Chi 
Le 


aur © Conle bus 
FH SCAN 


fe Informations 
10 projet 


i (al 


SMF-00190 


@ Cliquer sur <1> « Inspection de bus CAN » sur I'écran du menu principal pour afficher I'écran d'affichage des 


résultats. 


Ga 
9) Remarques 
e Le bouton affichage/non affichage de « CAN bus check » est commandé par le véhicule sous diagnose. 
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Ecran d'affichage des résultats 


= | Commande de carrosserie dees | Combine d'instruments 
)} Airbag Ie | Commande des freins 
| Direction assistee »| Climatiseur 


#)| Teledeverrouillage avec demarreur 


| Transmission a 
a bouton-poussoiir 


Marche Arret Auto EyeSight 


»} Projecteur / Antibrouillard Tes | Infoloisirs 


Ei Informations 
Fl projet 


SMF-10026 


Présentation de I'écran 


Ceci affiche l'état de communication du dispositif de régulation numérique du moteur. 
Consulter le tableau suivant sur les types d'état. 


B |Systeme Ceci affiche le nom du systéme pour lequel l'inspection du bus CAN a été effectuée. | 


Types d'état 


an Ceci montre que la communication est normale. 


Pst 
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22. Enregistrement de I'immobilisateur 


9) Remarques 


Cette fonction peut ne pas 6tre utilisable selon la destination du logiciel. 


Consulter le Manuel d'enregistrement de I'immobilisateur pour plus d'informations sur l'enregistrement 
d'immobilisateurs. 


L'immobilisateur de type G/H/I doit étre connecté a internet. 


Selon le poste de travail considéré, l’immobilisateur de type G/H/I requiert la saisie de la « Clé authent connex 
serveur pr diagnostic ». 


La « Clé authent connex serveur pr diagnostic » est changée périodiquement par les concessionnaires. 
Toujours utiliser la clé d’authentification la plus récente. 
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23. Systeme OBD 


Le diagnostic des anomalies du véhicule peut étre établi en vérifiant les paramétres de contrdle du systeme OBD. 


qi 
9) Remarque 
e Si le véhicule n’est pas équipé d’un systeme OBD, cette fonction ne peut étre exécutée. 
e Quand "OBDII générique" est sélectionné a "I'écran du menu de démarrage" immédiatement aprés la mise en 
route de SSM4, il n'est pas possible d'enregistrer les données mesurées dans le projet. 


Pour enregistrer les données mesurées dans le projet, sélectionnez le véhicule dans "Diagnostic" a "I'écran du 
menu de démarrage" et sélectionnez "OBDII générique" a |""Ecran du menu principal". 


Ecran du menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal secon 


Démarrer 
systeme OBD 


GH sericue 
OBD 


Menu principal 


Sy Tous les DTC 


(yi = Chaque 
Ff? systeme 


SMF-00205 


Instructions d'utilisation 


— 


{Inspection de tous les codes d'anomalie} 


1 > 
mF Tous les DTC Le statut de défaillance de détection du module du systeme OBD peut étre 
confirmé. De plus, il est possible de visionner le code de diagnostique. 
2 {Inspection d'un systéme individuel} 


Depuis le systeme de commande OBD correspondant au SSM4, sélectionner le 
systéme individuel. Il est possible d'afficher les informations telles que données 
entrées et sorties du module de commande et le code de diagnostique. 

Effacer le code de diagnostique enregistré dans le module de commande, afficher 
les résultats de l'auto diagnostique du systeme ou des composants spécifiques, le 
fonctionnement du systéme, s'il est possible. 


MM Chaque 
F2__systeme 
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23-1. Tous les codes d'anomalie 


Le statut de détection de défaillance du module de commande du systeme OBD peut étre confirmé. De plus, il est 
possible de visionner le code de diagnostique. 


Ecran du menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal foc] [=~] fase) 
Démarrer 


systeme OBD 
Pa 


Menu principal 


et Tous les DTC 


(ya = Chaque 
F? systeme 


am | Gx 


SMF-00206 


@ Cliquer sur <1> « Tous les codes d'anomalie » sur I'écran du menu principal pour afficher I'écran de confirmation 
d'exécution. 


Ecran de confirmation d'exécution 


Tous les codes d'anomalie 


b 


‘Ce menu permet de verifier tous les codes d'anomalie systeme. 


Ce processus d'affichage peut demander quelques secondes 
ou quelques minutes selon le nombre de systemes. 


Demarrer processus de lecture? 


SMF-00054 


@ Cliquer sur <1> « Oui » sur I'écran de confirmation d'exécution.afin de commencer a lire les codes d'anomalie. 


@ Une fois que tous les codes d'anomalie de tous les systemes ont été lus, I'écran d'affichage de tous les codes 
d'anomalie s'affiche. 


WO Remarques 


e Cliquer sur « Stop » en cours de lecture des codes d'anomalie afin d'arréter le processus de lecture. 


Une fois stoppé, les codes d'anomalie qui étaient lus a partir des systémes sont affichés sur I'écran 


d'affichage de tous les codes d'anomalie. Un état « Non effectué » s'affiche pour les systemes qui nont pas 
encore été lus. 
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Ecran d'affichage de tous les codes d'anomalie 


SUBARU Select Monitor 4 - Tous les codes d’anomalie = x 
fo. || —_ i GC 
systéme OBD 
FH vercue 
OBD 
Menu principal 
> Tous les DTC 
@ Chaque 
F2 systeme 


= Informations = 
Fl projet ystéme 
| GP Macquist 1 Hy Vider 


by aaa Cc D E F F_ memoirs |Tout A 


SMF-00207 


Présentation de I'écran 


A |Systeme Ceci affiche le nom du systéme. 

Cliquer sur l'affichage du nom du systéme afin d'afficher l'écran d'affichage du code 
d'anomalie pour ce systéme ou I'écran de sélection de fonction. 

Les noms de systéme cliquables sont affichés en utilisant des caractéres bleus qui 
sont soulignés. 


B Etat Ceci affiche l'état du code d'anomalie. 
Le code de diagnostique de Confirmé et En attente s'affiche. 
c |Code ll affiche le code de diagnostique enregistré dans le module de commande. 
Le code de diagnostique de Confirmé et En attente s'affiche. 
p |Description et Ceci affiche le nom du code d'anomalie. 
emplacement du 
probleme 
— |Compteur de Ceci affiche le compteur de déclenchements. 
déclenchements * Ceci ne correspond pas au systeme OBD. 
F | Temps écoulé depuis Ceci affiche le compteur de déclenchements. 
que l'allumage est L'unité est affichée en millisecondes (ms). 
activé * Ceci ne correspond pas au systeme OBD. 
G |Groupe Ceci affiche « Partagé » ou « Indépendant ». 


« Partagé » est un compteur de données récupérées depuis l'unité élémentaire 
d'information. « Indépendant » est un compteur indépendant dans le dispositif de 
régulation numérique du moteur. 

* Ceci ne correspond pas au systeme OBD. 


H_|!nformations courantes | Ceci affiche la durée actuelle pour le compteur de déclenchements et le temps 
écoulé depuis que l'allumage est activé. 


| |Compteur IG Ceci affiche le compteur IG. 
Ceci ne correspond pas au systeme OBD. 
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Instructions d'utilisation 


1 ae 
Oo Reacquisit 
FP rcais : 


2 Hy ie, Vider Ceci efface le code de diagnostique du module de commande ODB. Ensuite, il 


Relecture du code de diagnostique. 


effectue la relecture de tous les codes de diagnostique. 
memoir€ 


3 — Ceci filtre l'affichage des codes d'anomalie des systemes sélectionnés. 


23-2. Chaque systeme 


Depuis le systeme de commande ODB correspondant au SSM4, sélectionner le systeme individuel. Il est possible 
d'afficher les informations telles que données entrés et sorties du module de commande et le code de diagnostique. 


Effacer le code de diagnostique enregistré dans le module de commande, afficher les résultats de l'auto diagnostique 
du systéme ou des composants spécifiques, le fonctionnement du systéme, s'il est possible. 


23-2-1. Sélection de systeme 


Ecran du menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Tous les codes d'anomalie [fee 


Estampille temporelle : 
Description..| Compte ...| Compte ... -Sroupe {compte 


~- ers Confi shen DTC / Service$07:Pending DTC 
Menu principal ECM-En : ; 

GP rouse orc) | T1CM-Tra... 
DMCN-D...| Ee 
BECM-B... | [iN 


=] Informations E 
; ier a ac, ) Systeme 
Li aoe $b uisiti Misia “ 
pees mémoirs | TOUt ’ 


SMF-00208 


@ Cliquer sur <1> « Chaque systéme » sur I'écran du menu principal pour afficher I'écran de sélection de 
systeme. 
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Ecran de sélection de systeme 


Liste des systemes 


TCM-TransmisCtrl 
BECM-B+EnergyCtrl DMCM-DriveMotorCtrl 
HPCM-HybridPtCtrl 


Détail 


ae 


SMF-00209 


@ Depuis la liste de systemes de l'écran de sélection de systéme, sélectionner le systeme de diagnostique. 


Lorsque "Suivant" est cliqué, I'écran de sélection des fonctions du systéme pertinent s'affiche. 


ae iteur de 4 
données 


SMF-00210 
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Instructions d'utilisation 


1 | 4. (4) Moniteur de 
| Fl données 


{Moniteur de données} 
Ceci permet d'afficher les données numériques ainsi que d'afficher les données 
sous forme de graphique. 


2 {DTC} 
lcs Ceci affiche le code de diagnostique enregistré dans le module de commande. 
| Keel DTC Code de diagnostique de Confirmé et En attente s'affiche. 
{Données de cadre gelé} 
S'il y a des données de cadre gelé (FFD), il est possible de vérifier. 
3 f Results {Résults monitr embrqué} 
| F monitr Depuis le module de commande, il est possible d'afficher les résutats de l'auto 
E : diagnostique de systemes et de composants spécifiques. 
4 f {Test actif} 
| gr Test actif ll est possible de mettre en application les fonctions de commande des opérations 
d'un systéme ou de composants particulier. 
5 [ 2s Acquisition {Acquisition infos véhicule} 
| 65 infos ll est possible d'afficher les informations du véhicule (VIN,CID,CVN). 
6 {Code permanent} 


Code 
0 permanent 


ll est possible de vérifier un code de diagnostique permanent enregistré dans le 
module de commande. 

Le code de diagnostique permanent est enregistré dans le module de commande 
lorsqu'il détecte une anomalie. 

ll est impossible d'effacer la fonction Libérer la mémoire. 

Le module de commande ne détecte pas d'anomalie, il sera effacé lors de trois 
cycle de conduite par détermination normale. 
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24. Manuel d’atelier 


Le Manuel d'atelier correspondant au véhicule sélectionné depuis l'écran de sélection du véhicule est recherché 
automatiquement sur l'ordinateur, puis, une fois trouvé peut étre navigué. 

Cette fonction permet de gagner du temps dans la recherche du manuel corrrespondant. Elle permet également d'éviter 
de commettre des erreurs de diagnostic pouvant résulter de I'usage d'un manuel inapproprié. 


WO Remarques 
e Pour utiliser cette fonction, le Manuel d'atelier version hybride correspondant au type de véhicule du diagnostic 
cible doit étre installé. 
Pour les instructions d'installation dans |'ordinateur du Manuel d'atelier version hybride, voir le manuel 
d'installation fourni avec l'appareil. Installer le Manuel d'atelier aprés avoir installé les logiciels d'application PC 
SSM4 et SSMII. Si les logiciels d'application PC ne sont pas installés, il n'est pas possible d'installer le Manuel 


d'atelier. 


e Cette fonction peut étre utilisée sur les écrans qui suivent l'écran de sélection du véhicule et sur chaque écran 
de projet. 


@ Les écrans suivant l'écran de sélection du véhicule s'affichent. (Ici, 'ecran du menu principal sert d'exemple.) 


Ecran du menu principal 


SUBARU Select Monitor 4 - Menu principal {oc }[- fete) 


Menu principal 


<3) Tous les DTC 
Chaque 
BE smn 


a Conle bus 
F CAN 
Impression 
rapport 

Syst. ODB 
(VM Chaque 
Fi systéme 
& 11.99V 


Et INFO 


Et) service _, 


Collelieg! 


SMF-10060 


@ Cliquer sur <1>" INFO service" a I'écran du menu principal. 
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<<) Remarques 


Si de multiples manuels de service concernant le véhicule sélectionné sur I’écran de sélection des véhicules 
sont installés dans le PC ou si aucun manuel n’est installé, l’écran de sélection des véhicules apparait 
Sélectionner le manuel désiré et cliquer sur le bouton "OK" 


LEGACY 2010 


Les manuels incompatibles avec le lien du Manuel ne s‘affichent pas 


Annuler | 


SMF-00884 


@ Laprermiére page du Manuel d'atelier s'affiche 


2ee@@ 
MODELE : LEGACY 
UBLICATION - Décembre 2014MANUEL D'ATELIER 
Sélectionner une Section x 
Utiliser le sélecteur déroulant ci-dessus 
pour afficher le contenu de la section 
‘Composants principaux. 
Visa e 
-0 
Contéaut u 
’visuel Index . 
== 
i 
| Schema de 
vamgcablage Recherche 
de) DTC 
za — 
= 
Bh s =) 
SMF-10061 
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25. Diagnostic par autonome 


Le DST-i permet de procéder a un diagnostic des anomalies en configuration autonome sans raccordement a un 
ordinateur. 

Pour procéder au diagnostic en mode autonome, il suffit d'insérer une carte de mémoire SD pourvue du logiciel 
nécessaire dans la fente du DST-i. 


<1 
<9) Remarques 
e 


Ne pas oublier de mettre le DST-i hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte de mémoire SD de sa 
fente. Si une carte de mémoire SD est insérée ou retirée du DST-i alors que celui-ci est toujours sous tension, 
des données contenues par la carte SD risquent d'étre corrompues. 


Cette fonction n'est utilisable que si le boitier d'interface utilisé est un DST-i. 


25-1. Se preparer (Démarrage du DST-i en mode autonome) 


@ Insérez une carte de mémoire SD pourvue du logiciel nécessaire dans la fente du DST-i. 


@ Utilisez le cable de liaison des données pour connecter interface DST-i au connecteur de l'appareil de diagnostic 


du véhicule. 


07re 


SMU-00113 


@ Mettez le commutateur de mode du DST-i en circuit et vérifiez que le temoin [Alimentation] s'allume en vert. 


SMU-01379 
A: Commutateur de mode 


B: Témoin d'alimentation 


ao41 = 


@ Quand !'écran d'Ouverture s'affiche, appuyez sur une touche quelconque. 


SMF-01380 


Gl 
<9) Remarques 


e Selon les réglages, I'enregistreur de conduite peut étre mis en fonction. Le cas échéant, sélectionnez 
"STScreen" a l'aide de la touche gauche ou droite et appuyez sur la touche A. 


@ L'appareil passe a l'écran ‘Menu principal". 


Menu principal 


Ver.1.0.0 


SMF-01381 
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25-2. Diagnostic de tout le systeme 


La sélection de ce poste permet d'afficher le statut de détection des anomalies de tous les modules de contréle du 
systeme de commande pour lesquels le diagnostic SSM4 est supporté et tous les DTC (codes d'anomalie) 
mémorisés. 

S'il s'avére impossible d'identifier un systeme de commande particulier comme cause d'un probleme du véhicule, 
procéder a ce diagnostic et utiliser a cet effet les DTC affichés. 


@ 
<9) Remarques 


e Sur les véhicules pourvus d'un régulateur de vitesse, mettre ce régulateur en fonction avant de procéder au 
contréle. 


e Ce mode de contréle risque de ne pas fonctionner avec certains modeéles de véhicules et certaines 
spécifications techniques. 


e@ A l'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Diagnostic] en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] 


puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


SUBARU 


Diagnostic Réglage fonct. 


SMF-01381 


@ L'écran ‘Sélection de véhicules' s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le véhicule. 
Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les informations relatives au véhicule sélectionné.Appuyez sur la 


touche [B] pour revenir a I'6cran du Menu Principal avant de sélectionner un véhicule. 


<7 
9) Remarques 


e A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des boutons 
puis appuyez sur la touche [A] pour afficher l'écran de ‘Sélection du nom du véhicule'. Choisissez alors le 
nom du véhicule concerné. 

Recommencez les mémes opérations pour sélectionner les informations relatives au véhicule comme le 
type de modéle afin de choisir un véhicule particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 
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@ L'écran ‘Menu’ s'affiche. 
Sélectionnez [Diagnostic de tous les systemes] puis appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Sélection de véhicules’. 


Menu 


Contrdle de chaque systeme 


SMF-01383 


@ L'écran de ‘Lecture de tous les DTC' s'affiche. 


Diagnostic de tous les systemes 


9) Attendre s.v.p. 


0% 
Systeme de contréle moteur 


SMF-01384 


@ L'écran ci-dessous risque de s'afficher. 
Si le véhicule est pourvu d'un régulateur de vitesse, mettez celui-ci en fonction puis sélectionnez [Oui] dans le 
pavé d'affichage des boutons a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE], puis appuyez sur la touche [A]. Si le 


véhicule n'est pas pourvu d'un régulateur de vitesse, sélectionnez [NON] et appuyez sur la touche [A]. 


- 
\n 
9) Remarques 

e Surles véhicules a certaines spécifications techniques, cet écran risque de ne pas s'afficher. 


Diagnostic de tous les systemes 
Appuyez sur YES apres avoir fermé 
contact. rég. de croisiére 
si prévu Ou appuyez sur NO 


SMF-01385 
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@ L'écran de ‘Diagnostic de tous les systémes' s'affiche. 
Sélectionnez un systeme quelconque a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] et appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir au ‘Menu. 


Gi 
<9) Remarques 
e L'affichage montre les DTC entrés en mémoire par chacun des modules de contréle. 


Diagnostic de tous les systemes 


Wartende 3 Historique 3 


Syst. de contr. bot'e automat. 


Communication Impossible | 


SMF-01386 


@ L'écran Affichage des DTC des divers systémes s'affiche. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran d'affichage de tous les DTC. 


a 
\_ 
9) Remarques 

e Lenom du systéme en cours apparait dans la partie supérieure gauche de |'écran. 


e Sélectionnez [Historique] dans le pavé d'affichage des boutons a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A] pour changer le DTC affiché sur I'écran. 


e Le DTC affiché et le nom du bouton indiqué dans le pavé d'affichage des boutons, comme [Temporaire] ou 
[Historique] peuvent varier selon les véhicules et les systémes. 


[Syste..] Wartende( 3) 


P0102 Circuit capteur de débit 
P0113 Défaut circuit détect. de 


SMF-01387 
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25-3. Affichage des données 


Ce systéme permet de procéder a un échantillonnage des données d'entrée/sortie du module de contrdle des 
systemes de commande qui supportent le diagnostic SSM4 et un échantillonnage des données de contrdéle. 


@ A l'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Diagnostic] en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] 


puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


eusare) Al 


Diagnostic Réglage fonct. 


SMF-01381 


@ L'écran ‘Sélection de véhicules' s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le véhicule. 
Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les informations relatives au véhicule sélectionné.Appuyez sur la 


touche [B] pour revenir a I'6cran du Menu Principal avant de sélectionner un véhicule. 


‘7 
<9) Remarques 


e Al'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélectionnez [Sélectionner] dans le pavé d'affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher I'écran de “Sélection du nom du véhicule'. Choisissez 
alors le nom du véhicule concerné. 

Recommencez les mémes opérations pour sélectionner les informations relatives au véhicule comme le 
type de modéle afin de choisir un véhicule particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 
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@ L'écran ‘Menu' s'affiche. 
Sélectionnez [Contrdle de chaque systéme] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur 
la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


@ L'écran ‘Menu de sélection du systéme' s'affiche. 
Sélectionnez [Systeme de contréle moteur] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur 
la touche [A]. Cet exemple monte la sélection de [Systeme de contrdle moteur]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 


yst. de contr. bode automat. 

ysteme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

ysteme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01389 


@ L’écran ‘Systéme' d'affichage des informations du systeme soumis au diagnostic s'affiche. Appuyez sur la touche 
[A]. 


Systeme 


SMF-01390 


2347 ~ 


@ L'écran ‘Menu diagnostic’ s'affiche. 
Sélectionnez [Valeurs d'écran] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection du systéme’. 


Menu Diagnostic 


Code de diagnostic sur écran 
Contrdéle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 


SMF-01391 


@ L'écran ‘Valeurs d'écran’ s'affiche (méthode de sélection). 
Sélectionnez [Toutes les données] ou [Données sélectionnées] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et 
[BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu diagnostic’. 


<7 
<9) Remarques 


e Avec [Toutes les données], toutes les rubriques échantillonnées s'affichent au statut sélectionné et avec 
[Données sélectionnées], les rubriques échantillonnées s'affichent au statut non-sélectionné. 


Valeurs d'écran 


Sélectionnez les Données 


SMF-01392 
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@ L'écran ‘Sélection des rubriques de données' s'affiche (rubriques échantillonnées). 
Sélectionnez [Départ] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection des rubriques de données' s'affiche (méthode de 
sélection). 
® 
Remarques 
e La séquence d'alignement sur I'écran s'affiche sur la gauche de la rubrique échantillonnée. 


Valeurs d'écran 


3 Corres. Air / essence #1 
4 Adaptation A/F # 1 


Sélection 
SMF-01393 


@ L'écran ‘Affichage des données en cours' s'affiche. 
Sélectionnez [Arrét] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection des rubriques de données' s'affiche (rubriques 


échantillonnées). 


cy) Remarques 


e Pour porter le nombre des rubriques échantillonnées montrées a l'écran a huit, sélectionnez [Affichage] 
dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] puis 
appuyez sur la touche [A]. 


Valeurs d'écran 


Charge du moteur 
0.0 % 


Temp. d'eau 
-40 °c 
Correc. Air / essence #1 
-87.5 % 


Adaptation A/F # 14 


100.0 % 


Affichage 
SMF-01394 
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@ L'écran ‘Interruption de la mesure’ s'affiche. 
Sélectionnez [Départ] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A] pour recommencer la mesure. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Sélection des rubriques de données' s'affiche (rubriques 
échantillonnées). 


Valeurs d'écran 
Charge du moteur 


Temp. d'eau 
-40 °c 
Correc. Air / essence #1 
-87.5 % 


Adaptation A/F # 1 


100.0 % 


Affichage 
SMF-01395 
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25-4. Affichage des codes d'anomalie 


Ce type de contrdéle permet de sélectionner un systeme parmi les systemes contrélés pour lesquels le diagnostic 
SSM4 est supporteé. Il est ensuite possible de visionner les codes d'anomalie sur I'écran du DST-i. 


@ Sélectionnez [Diagnostic] a l'écran “Menu principal’ en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] 


puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


SMF-01381 


@ L'écran ‘Sélection de véhicules' s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le véhicule. 
Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les informations relatives au véhicule sélectionné.Appuyez sur la 


touche [B] pour revenir a I'6cran du Menu Principal avant de sélectionner un véhicule. 


<7 
<9) Remarques 


e A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des boutons 
puis appuyez sur la touche [A] pour afficher l'écran de “Sélection du nom du véhicule’. Choisissez alors le 
nom du véhicule concerné. 

Recommencez les mémes opérations pour sélectionner les informations relatives au véhicule comme le 
type de modéle afin de choisir un véhicule particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 
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@ L'écran ‘Menu s'affiche. 
Sélectionnez [Contrdle de chaque systéme] puis appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


@ L'écran ‘Sélection du systéme' s'affiche. 
Sélectionnez [Systeme de contréle moteur] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur 
la touche [A]. Cet exemple monte la sélection de [Systeme de contrdle moteur]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 


yst. de contr. bode automat. 

ysteme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 
Contréle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

ysteme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01389 


@ L‘écran ‘Affichage des informations du systeme' du systeme soumis au diagnostic s'affiche. Appuyez sur la 
touche [A]. 


Systeme 


SMF-01390 
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@ L'écran ‘Menu diagnostic' s'affiche. 
Sélectionnez [Code de diagnostic sur écran] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur 
la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection du systéme’. 


Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


Contréle de code d'annulation 
Effacer la mémoire 


SMF-01396 


@ L'écran ‘Affichage des DTC' s'affiche. 
Sélectionnez un code quelconque en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche 
[A]. Sélectionnez [Détail] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu diagnostic’. 


Ww Remarques 


e Pour changer le DTC affiché a l'écran, sélectionnez [Historique], dans le pavé d'affichage des boutons en 
procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Le DTC affiché et le nom du bouton indiqué dans le pavé d'affichage des boutons, comme [Temporaire] ou 
[Historique] peuvent varier selon les véhicules et les systémes. 


Wartende( 3) 


P0102 Circuit capteur de débit 
P0113 Défaut circuit détect. de 


SMF-01397 
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@ L'écran ‘Détail du DTC' s'affiche. 


Appuyez sur la touche [A] ou [B] pour revenir a l'écran [Affichage des DTC]. 


PO500 


Défaut du systeme vitesse du 
vehicule 


Detail 


SMF-01398 
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25-5. Support d'opeération 
cy) Important 


e Ne pas couper le commutateur de mode du DST-i ou débrancher le cable de liaison des données tant que 
l'actionneur est en fonction dans le cadre du support aux opérations sous peine de laisser cet actionneur en 
fonction. Toujours quitter le support aux opérations avant d'exécuter l'opération de finalisation. 


25-5-1. Sélection des paramétres 


Cette fonction permet de sélectionner/enregistrer les paramétres quand le module de contrdle de la dynamique du 
véhicule (VDC) a été remplacé par une piéce neuve. 


i) 
“~~ Remarques 
e Toujours exécuter l'opération “Effacer la mémoire' aprés avoir utilisé cette fonction. 


e Cette fonction ne peut pas étre utilisée avec un module de contrdle qui n'est pas une piéce de 
rechange normale. 


e Pour vérifier le modéle concerné, voir la « Plaque du n° de modéle » apposée sur le véhicule. 
L'emplacement de cette plaque de n° de modéle est indiqué dans le manuel d'entretien. 
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 
viv. 4S4WX82DX74400001 
Applied Wodel WX E BY2U Option Code U4GH_ Trim code D20 Solor Code gap 


Mdele Concemé Code d' option Code de garniture Code de couleur 


\ 


Wale fe noteur E23 ODBL2GB oe TG5C9CMAAA 


Nodéle de boTtes vitesse 


SMF-01192 


e@ Al'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Diagnostic] en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 


[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


SMF-01381 
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@ L'écran ‘Sélection de véhicules’ s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le véhicule. 
Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les informations relatives au véhicule sélectionné. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran du Menu Principal avant de sélectionner un véhicule. 


WO Remarques 
e A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher I'écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. 
Choisissez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélectionner les informations relatives au véhicule comme 
le type de modéle afin de choisir un véhicule particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 

@ L'écran ‘Menu' s'affiche. 
Sélectionnez [Contrdle de chaque systéme] puis appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 
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@ L'écran ‘Menu de sélection du systéme' s'affiche. 
Sélectionnez [Systeme ABS/VDC] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la 
touche [A]. Cet exemple monte la sélection de [Systeme de contrdéle moteur]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu’. 
Menu de selection du systeme 


Systeme de contréle moteur 
Syst. de contr. boG'e automat. 


Contacteurdu frein de stationnement 


Contrdle de pression de gonflage 
Mode d'unité intégrée 

Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01402 


@ L‘écran ‘Systéme' d'affichage des informations du systeme soumis au diagnostic s'affiche. Appuyez sur la 
touche [A]. 


Systeme 


SMF-01403 


@ L'écran “Menu diagnostic’ s'affiche. 


Sélectionnez [Support d'opération] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la 
touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection du systéme’. 


Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


SMF-01404 
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@ L'écran ‘Support d'opération' s'affiche. 
Sélectionnez [Sélection d'un paramétre]. Sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des boutons en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu diagnostic’. 


Support d'opération 


Confirmation paramétre 


SMF-01405 


@ L'écran de confirmation du modéle concerné s'affiche. 
Sélectionnez [Saisir] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 


[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Sélection d'un parameétre 
Appuyer sur 'Suivante' aprés avoir 
entrée le modeéle concerne. 


SMF-01406 


@ L'écran ‘Modéle concerné' s'affiche. 
Sélectionnez une suite de caractéres en procédant a l'aide des touches [HAUT], [BAS], [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A] pourf saisir le modéle concerné. 


Une fois le modéle concerné saisi, sélectionnez le bouton [Saisir] et appuyez sur la touche [A]. 


Gl 
<9) Remarques 


e Pour effacer le caractére se trouvant devant le curseur, appuyez sur la touche [B] pendant l'opération 
de saisie. 
Pour déplacer le curseur, sélectionnez le bouton a icéne triangle en bas de I'écran et appuyez sur la 
touche [A]. 


Modele concerne 


SMF-01407 
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@ Une fois l'opération de saisie terminée, sélectionnez [OK] dans le pavé d'affichage des boutons de |'écran de 
confirmation ‘Modéle concerné' en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] et appuyez sur la 
touche [A]. 


Sélection d'un parameétre 
Appuyer sur 'Suivante’ aprés avoir 
entrée le modeéle concerne. 


SMF-01408 


@ L'écran d'écriture de “Sélection d'un parametre' s'affiche. 


Attendre que l'opération s'effectue. 


Sélection d'un parameétre 
Ecriture 


SMF-01409 


@ L'écran de confirmation des informations véhicule de ‘Sélection d'un parameétre' s'affiche. 
Vérifiez que le modéle concerné et le type indiqués a l'écran sont exacts. 


Appuyez sur la touche [A] pour revenir a l'écran “Support d'opération’. 


Sélection d'un parameétre 
Confirmer les informations vehicule. 


Modeéle concerneé 
GJ7A4AC 

Nuance 
Sedan/Wagon 
2.0 DOHC 
CVT(CRUISE) 


SMF-01410 
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25-5-2. Vérification des parametres 


Cette fonction permet de vérifier les paramétres enregistrés dans le module de contréle de la VDC. 


q 
<9) Remarques 


e Cette fonction peut étre utilisée méme sur un module de contrdle de la VDC de rechange non de type 
normal. 


e@ Al'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Diagnostic] en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


SUBARU 


Diagnostic Réglage fonct. 


SMF-01381 


@ L'écran ‘Sélection de véhicules’ s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le véhicule. 
Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les informations relatives au véhicule sélectionné. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran du Menu Principal avant de sélectionner un véhicule. 


<7 
<9) Remarques 


e A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher I'écran de “Sélection du nom du véhicule’. 
Choisissez alors le nom du véhicule concerné. 

Recommencez les mémes opérations pour sélectionner les informations relatives au véhicule comme 
le type de modéle afin de choisir un véhicule particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 
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@ L'écran ‘Menu' s'affiche. 
Sélectionnez [Contrdle de chaque systeme] puis appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


@ L'écran ‘Menu de sélection du systéme' s'affiche. 
Sélectionnez [Systeme ABS/VDC] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la 
touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 


SMF-01402 


@ L’écran ‘Systéme' d'affichage des informations du systeme soumis au diagnostic s'affiche. Appuyez sur la 
touche [A]. 


Systeme 


SMF-01403 
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@ L'écran ‘Menu diagnostic’ s'affiche. 
Sélectionnez [Support d'opération] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la 
touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection du systéme’. 


Menu Diagnostic 


Valeurs d'écran 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 


SMF-01404 

@ L'écran ‘Support d'opération' s'affiche. 
Sélectionnez [Confirmation paramétre] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS. 
Sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu diagnostic 


Support d'opération 


Sélection d'un paramétre 


SMF-01411 


@ L'écran de ‘Confirmation paramétre' s'affiche. 
Vérifiez que le modéle concerné et le type indiqués a l'écran sont exacts. 


Appuyez sur la touche [A] pour revenir a l'écran “Support d'opération’. 


Confirmation parametre 
S'assurer que les info véhicule 
appropriées ont été entrées. 


Modéle concerneé 

GJ/7A4AC GJ7A4BC GP/A5AC 
Nuance 

Sedan/Wagon 

2.0 DOHG 


SMF-01412 
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25-5-3. Capteur d'impact 


Cette fonction permet de régler la sensibilité du capteur d'impact dans le systeme de sécurité. 
Pour procéder a ce réglage, se reporter aux manuels d'entretien. 


@ A|l'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Diagnostic] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis 


appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


@ L'écran ‘Sélection de véhicules' s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le véhicule. 
Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les informations relatives au véhicule sélectionné.Appuyez sur la 


touche [B] pour revenir a I'6cran du Menu Principal avant de sélectionner un véhicule. 


WO Remarques 
e Al'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher I'écran de “Sélection du nom du véhicule’. 
Choisissez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélectionner les informations relatives au véhicule comme 
le type de modeéle afin de choisir un véhicule particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 
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@ L'écran ‘Menu' s'affiche. 
Sélectionnez [Contrdle de chaque systeme] puis appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


@ L'écran ‘Menu de sélection du systéme' s'affiche. 
Sélectionnez [Capteur d'impact] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche 


[A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran ‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 


Mode d'unité intégrée 


Systeme de détection d’occupant 


SMF-01413 
@ L’écran ‘Systeme’ d'affichage des informations du systeme soumis au diagnostic s'affiche. Appuyez sur la 


touche [A]. 


Systeme 
Capteur d'impact 


SMF-01414 
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@ L'écran ‘Menu diagnostic’ s'affiche. 
Sélectionnez [Support d'opération] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la 
touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection du systéme’. 


Menu Diagnostic 


SMF-01415 

@ L'écran ‘Support d'opération' s'affiche. 
Sélectionnez [Mode ajustement sensibilité].Sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des boutons en 
procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu diagnostic’. 


Support d'opération 


SMF-01416 


@ L'écran de confirmation du mode d'ajustement de la sensibilité s'affiche. 
Sélectionnez [Oui] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Si vous ne souhaitez pas exécuter le réglage de la sensibilité, sélectionnez [Non] et appuyez sur la touche [A] 
pour revenir a I'écran “Support d'opération’. 
Mode ajustement sensibilite 


Voulez-vous executer le mode 
ajustement sensibilité ? 


SMF-01417 


@ L'écran ‘Mode ajustement sensibilité' s'affiche. 
Sélectionnez [Sensible] ou [Insensible] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des 
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touches [GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 

Une fois le réglage de la sensibilité effectué, sélectionnez [OK] dans le pavé d'affichage des boutons en 
procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 

Pour annuler le mode d'ajustement de la sensibilité, sélectionnez [Annuler] et appuyez sur la touche [A] pour 


revenir a l'écran “Support d'opération’. 


Mode ajustement sensibilite 


Sensibilité actuelle 5 


SMF-01418 


@ L'écran d'exécution du réglage de la sensibilité s'affiche. 


Appuyez sur la touche [A] pour revenir a I'écran “Support d'opération’. 


Mode ajustement sensibilite 
La sensibilité a été modifiée. 


Sensibilité actuelle 5 


SMF-01419 
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25-5-4. Enregistrement d'un ID 


Cette fonction permet d'enregistrer l'identification(ID) d'un émetteur dans le module de contrdéle du moniteur de 
pression de gonflage des pneus. 
L'enregistrement de I'ID est nécessaire aprés les réparations suivantes. 


e Remplacement de I'émetteur. 
e Permutation des pneus (si la position de l'émetteur change). 
e Remplacement du module de contréle du moniteur de pression de gonflage des pneus. 


Pour procéder a cet enregistrement, se reporter aux manuels d'entretien. 
Réglez la pression de gonflage de tous les pneus a la valeur standard. 


e@ Al'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Diagnostic] en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 


[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 


SMF-01381 


@ L'écran ‘Sélection de véhicules' s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le véhicule. 
Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les informations relatives au véhicule sélectionné.Appuyez sur la 


touche [B] pour revenir a I'6cran du Menu Principal avant de sélectionner un véhicule. 


WD Remarques 
e A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher I'écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. 
Choisissez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélectionner les informations relatives au véhicule comme 
le type de modéle afin de choisir un véhicule particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 
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@ L'écran AeMenuAf s'affiche. 
Sélectionnez [Contrdle de chaque systéme] puis appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


@ L'écran ‘Menu de sélection du systéme' s'affiche. 
Sélectionnez [Contrdle de pression de gonflage] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis 
appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran ‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 
ysteme de contrdle moteur 
Syst. de contr. boG'e automat. 
Systeme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 


Mode d'unité intégrée 
Systeme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01420 


@ L’écran ‘Systéme' d'affichage des informations du systeme soumis au diagnostic s'affiche. Appuyez sur la 
touche [A]. 


Systeme 
Tire pressure monitor 


SMF-01421 
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@ L'écran ‘Menu diagnostic’ s'affiche. 
Sélectionnez [Support d'opération] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la 
touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection du systéme’. 


Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 


SMF-01422 

@ L'écran ‘Support d'opération' s'affiche. 
Sélectionnez [Enregistrement de code ID] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS]. 
Sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu diagnostic’. 


Support d'opération 


Contrdéle de données ID transmet. 


SMF-01423 


@ L'écran de confirmation de l'enregistrement du code d'lD s'affiche. 
Sélectionnez [OK] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Si vous ne souhaitez pas exécuter l'enregistrement de I'ID, sélectionnez [Retour] et appuyez sur la touche [A] 


pour revenir a I'écran “Support d'opération’. 


Enregistrement de code ID 
L'exécution supprime le code ID 
enregistré. 

Voulez-vous exécuter ? 


SMF-01424 
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@ L'écran ‘Enregistrement de code ID' s'affiche. 
Sélectionnez [OK] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 
[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 
Si vous ne souhaitez pas exécuter l'enregistrement de I'ID, sélectionnez [Retour] et appuyez sur la touche [A] 


pour revenir a I'écran “Support d'opération’. 


Enregistrement de code ID 
Enregistrez le code ID de 
transmetteur de chaque roue. 


SMF-01425 


@ L'écran de confirmation du statut de l'enregistrement du code d'lD s'affiche. 


Une fois l'enregistrement de I'ID effectué pour chaque pneu, l'affichage passe de [incompléte] a [complet]. 


Enregistrement de code ID 


Pneu 1 complete 
Pneu 2 complete 
Pneu 3 incomplete 


Pneu 4 incomplete 


SMF-01426 


@ L'écran de finalisation de l'enregistrement du code d'lD s'affiche. 


Appuyez sur la touche [A] pour revenir a I'écran “Support d'opération’. 


Enregistrement de code ID 
Enregistrement code ID terminé 


SMF-01427 
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25-5-5. Moniteur des données d'ID de I'émetteur 


Cette fonction permet de vérifier I'ID de l'emetteur enregistrée. 
Elle permet également de transmettre les données d'ID de I'émetteur au module de contréle du moniteur de 
pression de gonflage des pneus. 


e@ Al'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Diagnostic] en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 


[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


Ver.1.0.0 
SMF-01381 


@ L'écran ‘Sélection de véhicules' s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le véhicule. 
Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les informations relatives au véhicule sélectionné.Appuyez sur la 


touche [B] pour revenir a I'6cran du Menu Principal avant de sélectionner un véhicule. 


WO Remarques 
e A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des 
boutons puis appuyez sur la touche [A] pour afficher I'écran de ‘Sélection du nom du véhicule’. 
Choisissez alors le nom du véhicule concerné. 
Recommencez les mémes opérations pour sélectionner les informations relatives au véhicule comme 
le type de modéle afin de choisir un véhicule particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 
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@ L'écran ‘Menu' s'affiche. 
Sélectionnez [Contrdle de chaque systéme] puis appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 


@ L'écran ‘Menu de sélection du systéme' s'affiche. 
Sélectionnez [Contréle de pression de gonflage] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis 
appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran ‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 
ysteme de contréle moteur 
Syst. de contr. boG'e automat. 
Systeme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 


Mode d'unité intégrée 
Systéme de détection d'occupant 
Capteur d'impact 


SMF-01420 


@ L’écran ‘Systéme' d'affichage des informations du systeme soumis au diagnostic s'affiche. Appuyez sur la 
touche [A]. 


Systeme 
Tire pressure monitor 


SMF-01421 
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@ L'écran ‘Menu diagnostic’ s'affiche. 
Sélectionnez [Support d'opération] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la 
touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection du systéme’. 


Menu Diagnostic 


Valeurs d'écran 
Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 


SMF-01422 

@ L'écran ‘Support d'opération' s'affiche. 
Sélectionnez [Contréle de données ID transmet.]. 
Sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des boutons en procédant a l'aide des touches [HAUT] et 
[BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu diagnostic’. 


Support d'opération 


Enregistrement de code ID | 


SMF-01428 
@ L'écran de lecture de I'ID s'affiche. Attendre que I'opération prenne place. 


Contrdéle de données ID transmet. 


} balancer le véhicule ni toucher 


SMF-01429 
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@ L'écran du moniteur des données d'lD s'affiche. 


Appuyez sur la touche [A] pour revenir a l'écran “Support d'opération’. 


Contrdle de données ID transmet. 
ID 1 enregistré 
7F7F99 
ID 2 enregistré 
00000D 


ID 3 enregistré 
000000 

ID 4 enregistré 
00868E 


SMF-01430 


£874 


25-6. Parametrage de la fonction module embarque 
(personnalisation du module de contrdéle) 


Les opérations suivantes permettent de configurer le détail opératoire, la durée de fonctionnement et les autres 
parameétres des actionneurs commandés par le module embarqué. 


Ww Important 


e Pour procéder aux opérations de paramétrage a l'aide de la fonction de personnalisation de I'unité, se 
conformer au Manuel d'entretien. Configurer un paramétre de maniére erronée va résulter en 
fonctionnement anormal du systéme, entre autres problémes. 


e@ A l'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Diagnostic] en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] 


puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


SMF-01381 


@ L'écran ‘Sélection de véhicules' s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] aprés avoir choisi le véhicule. 
Appuyez sur la touche [B] pour supprimer les informations relatives au véhicule sélectionné.Appuyez sur la 


touche [B] pour revenir a I'écran du Menu Principal avant de sélectionner un véhicule. 


WO Remarques 


e A l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE] sélectionnez [Sélection] dans le pavé d'affichage des boutons 
puis appuyez sur la touche [A] pour afficher l'écran de “Sélection du nom du véhicule’. Choisissez alors le 
nom du véhicule concerné. 

Recommencez les mémes opérations pour sélectionner les informations relatives au véhicule comme le 
type de modéle afin de choisir un véhicule particulier. 


Sélection de véhicules 


Legacy & Outback & 


SMF-01382 
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@ L'écran ‘Menu s'affiche. 
Sélectionnez [Contrdle de chaque systéme] puis appuyez sur la touche [A] en procédant a l'aide des touches 
[HAUT] et [BAS]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Sélection de véhicules’. 


Menu 


Diagnostic de tous les systemes 


SMF-01388 

@ L'écran ‘Menu de sélection du systéme' s'affiche. 
Sélectionnez [Mode d'unité intégrée] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la 
touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran ‘Menu’. 


Menu de selection du systeme 


Systeme de contrdle moteur 
Syst. de contr. bod'e automat. 


Systeme ABS/VDC 
Contacteurdu frein de stationnement 
Contréle de pression de gonflage 


Systéme de détection d'occupant 


Capteur d'impact 


SMF-01431 


<1 
<9) Remarques 
e 


Pour procéder a la personnalisation de l'unité “Feux et Essuie-glace automatiques', sélectionnez [Lumiéres 
& Essuie-glace] a l'écran précédent et commencer le paramétrage. 


e Aprés la dépose ou le remplacement du capteur de pluie/lumiére, le capteur doit étre réinitialisé par 
sélection de ‘Feux et Essuie-glace automatiques' a I'écran précédent. 


e Pour procéder a la personnalisation de l'unité “Marche/Arrét Auto’, sélectionnez [Marche Arrét Auto] a 
l'écran précédent et commencer le paramétrage. 


e Pour procéder a la personnalisation de l'unité “Combiné d'instruments’, sélectionnez [Combiné 
d'instruments] a l'écran précédent et commencer le paramétrage. 
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@ L‘écran ‘Systéme' d'affichage des informations du systeme soumis au diagnostic s'affiche. Appuyez sur la touche 
[A]. 


Systeme 
Mode d'unité intégrée 


SMF-01432 


@ L'écran ‘Menu diagnostic' s'affiche. 
Sélectionnez [Personnalisez] en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran “Sélection du systéme’. 
Menu Diagnostic 
Valeurs d'écran 


Code de diagnostic sur écran 
Effacer la mémoire 


SMF-01433 


@ L'écran de sélection des rubriques a personnaliser s'affiche. 
Sélectionnez le(s) paramétre(s) a configurer en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] et appuyez sur la 
touche [A]. 
Dans cet exemple, c'est [Temporis. pour désactiv.] qui a été sélectionné. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran “Menu diagnostic’. 
Personnalisez 
Décalage temp. extérieur 


Mode fonc. désembueur ar 
Mode fonc. dégiv. ess-gl 


Act/désact alar. Antivol 
Act/désact capt. Impact 
Act/désact retard alarme 
Prévent. contre lock-out 


SMF-01434 


- 377 - 


@ L'écran de sélection du paramétrage personnalisé s'affiche. 
Sélectionnez le(s) paramétre(s) voulus en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la 
touche [A]. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran de sélection du paramétrage personnalisé. 


@ 
<Y Remarques 


Wei 


e apparait sur la gauche des valeurs de paramétrage en cours. 


Personnalisez 


* Court 


Normal 


SMF-01435 


@ L'écran de confirmation du paramétrage personnalisé s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) paramétre (s) en cours par le(s) paramétre(s) affichés. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran de sélection du paramétrage personnalisé. 


Personnalisez 


Voulez-vous changer le réglage ? 


SMF-01436 


@ L'écran de finalisation du paramétrage personnalisé s'affiche. 
Appuyez sur la touche [A] pour revenir a l'écran de sélection des rubriques a personnaliser. 


<7 
<9) Remarques 


Wet 


e apparait sur la gauche des rubriques dont le paramétrage a été changé. 


Personnalisez 


Fin de réglage 


SMF-01437 
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25-7. Enregistrement de I'équipement d'immobilisation 


ww) Remarques 


e Pour toute information concernant l'enregistrement de l'antivol électronique, veuillez vous reporter " 
MANUEL D'ENREGISTREMENT DE L'IMMOBILISEUR ". 


e Le MANUEL D'ENREGISTREMENT DE L'IMMOBILISATEUR contient également les instructions pour 
l'enregistrement de l'immobilisateur a partir de l'application PC, mais les explications données différent 
légérement de celles qui apparaissent sur les écrans de cette fonction. 


e L'immobilisateur de type G/H/I ne peut pas étre enregistré a l'aide de cette fonction. Procéder par la 
fonction d'enregistrement de I'immobilisateur de l'application PC. 


25-8. Configuration fonctionnelle de DST-1 


@ Al'écran du ‘Menu principal’, sélectionnez [Réglage fonct.] en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et 


[DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Menu principal 


Diagnostic Réglage fonct. 


SMF-01438 

@ L'écran de sélection des rubriques de configuration fonctionnelle s'affiche. 
Sélectionnez le(s) paramétre(s) a configurer en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur 
la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a I'écran du “Menu principal’. 


Reglage fonct. 


km 


aLuminosité 
BBip 
KijLangue 


i] Paramétrage de la destination 


SMF-01439 
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25-8-1. Sélection des unités 


Cette rubrique spécifie les unités des rubriques échantillonnées affichées sur les écrans du DST-i. 


@ Sélectionnez [Configuration unité a afficher] a l'écran de sélection des rubriques de configuration fonctionnelle 


en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


Reéglage fonct. 


km 

ea|Luminosité 
9 Ce 
kjLangue 


™ Paramétrage de la destination 


SMF-01439 


@ L'écran de sélection des rubriques de paramétrage des unités. 
Sélectionnez les paramétres a configurer et appuyez sur la touche [A]. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran de sélection des rubriques de configuration fonctionnelle. 


Configuration unité a afficher 


Température C 
Pression kPa 
Flux d' air g/s 


SMF-01440 
@ L'écran de sélection des unités s'affiche. 
Sélectionnez l'unité voulue a l'aide des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) paramétre(s) en cours et revenir a I'écran de sélection des 
rubriques de paramétrage des unités. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran de sélection des rubriques de paramétrage des unités sans 


effectuer de changement. 


Configuration unité a afficher 
PIMPHO 


SMF-01441 
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25-8-2. Paramétrage de la luminosité 


La luminosité de l'écran a cristaux liquides (LCD) peut étre réglée pour faciliter la lecture de son affichage. 


@ Sélectionnez [Luminosité] a l'écran de sélection des rubriques de configuration fonctionnelle en procédant a 


l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


Reéglage fonct. 


|| Configuration unité a afficher 


‘ 
BBip 
KijLangue 


™ Paramétrage de la destination 


SMF-01442 


@ L'écran de réglage de la luminosité s'affiche. 
Régler la luminosité en procédant a l'aide des touches [GAUCHE] et [DROITE]. 
Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) paramétre(s) en cours et revenir a I'écran de sélection des 
rubriques de configuration fonctionnelle. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran de sélection des rubriques de de configuration fonctionnelle 
sans effectuer de changement. 


Luminosite 


5 


SMF-01443 
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25-8-3. Paramétrage du bip 


Ce réglage permet de mettre en ou hors service le bip de confirmation du fonctionnement des touches du DST-i. 


@ Sélectionnez [Bip] a l'écran de sélection des rubriques de configuration fonctionnelle en procédant a l'aide des 
touches [GAUCHE] et [DROITE] puis appuyez sur la touche [A]. 


Reéglage fonct. 


|| Configuration unité a afficher 


| Luminosité 
“) 


KigLangue 


om Paramétrage de la destination 


SMF-01444 
@ L'écran de réglage du bip s'affiche. 
Sélectionnez ON (marche) et OFF (arrét) a l'aide des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) paramétre(s) en cours et revenir a I'écran de sélection des 
rubriques de configuration fonctionnelle. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran de sélection des rubriques de de configuration fonctionnelle 
sans effectuer de changement. 


SMF-01445 
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25-8-4. Selection d'une langue utilisateur 
Ce réglage permet de sélectionner la langue de I'affichage des écrans du DST-i. 


@ Sélectionnez [Langue] a I'écran de sélection des rubriques de configuration fonctionnelle en procédant a l'aide 
des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


Reéglage fonct. 


|] Configuration unité a afficher 


| Luminosité 


@ 
\ ia] Paramétrage de la destination 


SMF-01446 


@ L'écran de réglage de la langue s'affiche. 
Sélectionnez la langue voulue a l'aide des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) paramétre(s) en cours et revenir a I'écran de sélection des 
rubriques de configuration fonctionnelle. 
Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran de sélection des rubriques de de configuration fonctionnelle 


sans effectuer de changement. 


Langue 
VjEngish 
|_|Deutsch 
yY 


Espafol 


SMF-01447 
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25-8-5. Parametrage de la région 


ll est possible de paramétrer le DST-i du véhicule soumis au diagnostic sur une région commerciale donnée. 


<7 
<9) Remarques 


e Les véhicules qu'il est possible de soumettre au diagnostic et les systemes varient d'une région a 
l'autre. 


@ Sélectionnez [Paramétrage de la destination] a l'écran de sélection des rubriques de configuration 


fonctionnelle en procédant a l'aide des touches [HAUT] et [BAS] puis appuyez sur la touche [A]. 


Reglage fonct. 


|] Configuration unité a afficher 


+ «| Luminosité 


Bip 
kigLangue 
@ 


SMF-01448 


@ L'écran de sélection de la région s'affiche. 
Sélectionnez la région voulue a l'aide des touches [HAUT] et [BAS]. 
Appuyez sur la touche [A] pour changer le(s) paramétre(s) en cours et revenir a I'écran de sélection des 
rubriques de configuration fonctionnelle. 


Appuyez sur la touche [B] pour revenir a l'écran de sélection des rubriques de de configuration fonctionnelle 
sans effectuer de changement. 


Parametrage de la destination 
|__| Japon 
|_|Ameérique du Nord 


SMF-01449 
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Lorsque des erreurs se produisent 


Création du rapport des commentaires de l'utilisateur 


Des informations se rapportant a l'erreur peuvent étre exportées lorsque des erreurs se produisent. 


@ Sélectionner <B> « Créer un rapport » a partir de <A> dans la zone de notification de la barre des taches. 


La zone de notification de la barre des taches se trouve en bas a droite sur I'écran du PC. 


SMF-00199 


Ceci affiche l'écran de création de rapports. 
Ecran de création de rapports 


"Send user feedback report 


Data name [2015/02/20 20:28:40 
System 
Contents User feedback report 


Date and time 2015/02/20 20:28 
Memo 


a ae ME cove | 


SMF-00200 


o1 
9) Remarques 


e Saisir l'état lorsque l'erreur s'est produite ainsi que toute information nécessaire a l'analyse d'erreurs dans 
le champ mémo. 
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@ Cliquer sur <1> « OK » sur l'écran de création de rapports afin d'afficher l'écran de sauvegarde du rapport des 


commentaires de I'utilisateur. 


Ecran de sauvegarde 


Oo-= Desktop > ~| +] Search Desktop 


Organize ¥ New folder a 4 
Yr Favorites “= Libraries 

BD Desktop - System Folder 

Bb Downloads 


) Recent Places 
System Folder 


Libraries as 
= ‘ | Computer 
fil 'Document= @ | System Folder 
@ Music 


abc 
File folder 


1 Computer 


iee| Pictures a) ee 
& Videos | System Folder 
ee 


& os (c:) 


[ait lat am 20150223172121492.FUFR) 
Save as type: | Export file (*.FUFR) 


* Hide Folders 1 


SMF-00201 


~ 


@ Aprés avoir sélectionné l'emplacement de sauvegarde désiré, cliquer sur <1> « Sauvegarder » sur l'écran de 
sauvegarde afin de sauvegarder le rapport des commentaires de l'utilisateur et d'afficher I'6écran de complétion de 


sauvegarde. 


Ecran de complétion de sauvegarde 


User feedback report has been created. 
-20150220202940635.FUFR 


SMF-00202 


@ Cliquer sur <1> « OK » sur I'écran de complétion de sauvegarde afin de fermer I'écran. 
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Liste des codes d'erreur de reprogrammation ECM 


Liste des codes d'erreur de reprogrammation ECM 
(affichage sur l'ordinateur PC) 


Code 
d'erreur 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


102 


Impossible d'ouvrir le fichier. 


Echec de l'ouverture du fichier 
PAK. 


1. 


2. 


3. 
4. 


Assurez-vous que le 
fichier PAK est correct. 
Fermez toutes les 
applications ouvertes. 
Redémarrez Windows. 


Réinstallez SSMIII 
(application PC). 


103 


Lecture du fichier ratée. 


Echec de la lecture a partir du 
fichier PAK. 


1. 


Assurez-vous que le 
fichier PAK est correct. 


2. Fermez toutes les 


3. 
4. 


applications ouvertes. 
Redémarrez Windows. 


Réinstallez SSMIII 
(application PC). 


104 


Ecriture du fichier ratée. 


Echec de l'écriture vers le fichier 
PAK. 


1. 


Assurez-vous que 
l'espace disponible au 
niveau du lecteur 
sélectionné est suffisant 
pour permettre 
l'enregistrement. 


. Assurez-vous que le 


fichier PAK est correct. 


. Fermez toutes les 


applications ouvertes. 


. Redémarrez Windows. 
. Réinstallez SSMIII 


(application PC). 


105 


Format de fichier invalide. 
Spécifiez un fichier correct. 


Format de fichier PAK incorrect. 


1. 


2 


3. 
4. 


Assurez-vous que le 
fichier PAK est correct. 


. Fermez toutes les 


applications ouvertes. 
Redémarrez Windows. 


Réinstallez SSMIII 
(application PC). 


107 


Erreur produite en cours de 
chiffrement. 


Echec du chiffrement du fichier 
PAK. 


= 


. Fermez toutes les 


applications ouvertes. 


. Redémarrez Windows. 
. Réinstallez SSMIII 


(application PC). 


108 


Erreur produite en cours de 
déchiffrement. Vérifiez le 


mot-clé pour le déchiffrement. 


Echec de la création d'un fichier 
complexe. 


1 


2. 


. Vérifiez le mot-clé 


complexe. 
Assurez-vous que le 
fichier PAK est correct. 


1000 


1001 


Allocation de mémoire ratée 


Format de fichier invalide ou 
non soutenu 


La mémoire de I'ordinateur PC 
ne dispose pas de suffisamment 
d'espace. 


1. 


2. 
Format de fichier PAK incorrect. 


Fermez toutes les 
applications ouvertes. 
Redémarrez Windows. 


Assurez-vous que le fichier 
PAK est correct. 


4000 


Impossible de lancer une 
filiére. 


Il peut s'agir d'un manque de 
mémoire, d'un nombre trop 
important d'applications 
ouvertes simultanément, etc. 


1. 


2. 


Fermez toutes les 
applications ouvertes. 


Redémarrez Windows. 
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Code 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


d'erreur 

4001 Impossible de trouver le Impossible de localiser le Réinstallez SSMIII 
dispositif Pass-Thru périphérique Pass-thru (application PC). 

enregistré dans le registre. 

4004 Réception de messages Format du message recu a partir | 1. Assurez-vous que le 
d'ECU invalids du ECM incorrect. commutateur d'allumage 

est active. 

2. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic connecté. 

3. Vérifiez la connexion du 
cable USB. 

4007 Pas de réponse d'ECU. 1. Aucune réponse du ECM. 1. Assurez-vous que le 
Déterminez la cause 2. Affiché si le connecteur commutateur d'allumage 
d'absence de réponse. entraine une anomalie au est active. 

niveau de la connexion. Il peut | 2. Réessayez une fois le 
également s'agir d'une connecteur de l'appareil 
anomalie au niveau de la de diagnostic connecté. 
distribution électrique. 3. Vérifiez la distribution 
électrique du véhicule. 

4. Remplacez l'ECM si les 
méthodes 1, 2 et 3 
ci-dessus n' 

4009 Réception de données Identification ECM (identifiant 1. Assurez-vous que le 
d'identification invalides SSM) regu du ECM incorrecte. commutateur d'allumage 
(SSMID) d'ECU est active. 

2. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic connecté. 

3. Vérifiez la connexion 
USB. 

4011 Impossible de reprogrammer Détection d'une révolution du Arrétez le moteur. 
pendant le fonctionnement du__| moteur par la vérification de 
moteur. condition de la 
Arrétez le moteur pour reprogrammation. 
recommencer. 

4013 Contact de mode d'essai non | Détection de l'absence de Assurez-vous que le fusible 
fermé. connexion du fusible du mode du mode alimentation 
Fermez le contact de mode alimentation (connecteur du (connecteur du mode test) 
d'essai pour recommencer. mode test) par la vérification de | est connecté. 

condition de la 
reprogrammation. 

4014 Contact de mémoire de Détection de l'absence de Assurez-vous que le 
lecture non fermé. connexion du connecteur de la connecteur de la mémoire 
Fermez le contact de mémoire | Mémoire de lecture par la de lecture est connecté. 
de lecture. vérification de condition de la 

reprogrammation. 

4015c_ | Cléde contact en position Détection d'une absence Assurez-vous que le 
OFF. d'allumage par la vérification de | commutateur d'allumage est 
Mettez-la en position ON pour | condition de la active. 
recommencer. reprogrammation. 

4016 La position sélectionnée n'est | Détection d'une marge de Assurez-vous que la marge 


pas P. 


Sélectcionnez la position P 
pour recommencer. 


changement de vitesse autre 
que la marge P par la vérification 
de condition de la 
reprogrammation. 


de changement de vitesse 
est la marge P. 
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Code 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


d'erreur 

4018 La tension de batterie Détection d'une tension de 1. Remplacez la batterie par 
dépasse la gamme spécifiée. batterie ne correspondant pas a une neuve ou chargez la 
Impossible de reprogrammer. la marge normalisée par la batterie. 

vérification de condition de la La réécriture est interdite 

reprogrammation. (marge lors du chargement de la 

normalisée de la tension de batterie. 

batterie : 10 Va 14 V) 2.Encas de 
reprogrammation « hors 
de la voiture », réglez la 
tension générée par 
l'inverseur conformément 
a la marge de la tension 
standard. 

4019 La mémoire flash d'ECU n'est | Détection d'une mémoire flash Réessayez a partir de 
pas réinscriptible. non réinscriptible dans le ECM 'étape 1 une fois I'allumage 
Reprogrammation par la vérification de condition de | désactivé. 
abandonnée. la reprogrammation. 

4021 Erreur produite en cours de Détection d'une erreur au niveau | 1. Assurez-vous que le 
réécriture. de la somme de contréle une fichier PAK est correct. 
Reprogrammation fois le logiciel de contrdle 2. Réessayez une fois le 
abandonnée. transfere. connecteur de |'appareil 

(échec du transfert du logiciel de de diagnostic reconnecté. 
contrdle. ) 3. Vérifiez la connexion du 
cable USB. 
4. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4022 Erreur produite en cours de Détection d'une erreur au niveau | 1. Assurez-vous que le 
réécriture. de la somme de contréle une fichier PAK est correct. 
Reprogrammation fois le logiciel d'application 2. Réessayez une fois le 
abandonnée. transfére. connecteur de |'appareil 

(échec du transfert du logiciel de diagnostic reconnecté. 
d'application. ) 3. Vérifiez la connexion 
USB. 
4. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4023 Erreur produite en cours de Erreur lors du transfert du 1. Réessayez une fois le 
réécriture. logiciel de contréle. connecteur de l'appareil 
Reprogrammation de diagnostic reconnecté. 
abandonnée. 2. Vérifiez la connexion 

USB. 

3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4024 Erreur produite en cours de Erreur lors du transfert du 1. Réessayez une fois le 
réécriture. logiciel d'application. connecteur de l'appareil 
Reprogrammation de diagnostic reconnecté. 
abandonnée. 2. Vérifiez la connexion 

USB. 

3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 

4025 ECU ne contient pas de Un identifiant de mémoire ne Assurez-vous que le fichier 


données d'identification 
valides aprés réécriture. 

La réécriture peut ne pas étre 
terminée. 


correspond pas a l'identifiant 
attendu aprés reprogrammation. 


PAK est correct. 
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Code 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


d'erreur 
4028 La nouvelle version est déja Si vous tentez d'exécuter la La reprogrammation n'est 
chargée. reprogrammation sur un ECM pas nécessaire. 
déja reprogrammé. 
(si le ECM a déja été mise a 
jour.) 
4029 ECU non convenable pour la Si vous procédez a la 1. Assurez-vous que le 
reprogrammation reprogrammation sur un ECM fichier PAK est correct. 
non enregistré dans le fichier 2. Vérifiez la connexion 
PAK. USB. 
(Le ECM ne peut étre utilisé.) 3. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 
4030 Impossible d'effacer les Echec de I'effacement de la 1. Réessayez une fois le 
données en mémoire flash mémoire flash sur le ECM. connecteur de l'appareil 
d'ECU. de diagnostic reconnecté. 
Reprogrammation 2. Vérifiez la connexion 
abandonnée. USB. 
3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 
4031 Communication ratée. Echec du redémarrage (de la 1. Réessayez une fois le 
Reprogrammation réinitialisation) du ECM. connecteur de l'appareil 
abandonnée. de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
4032 Communication ratée. Erreur lors de la communication | 1. Réessayez une fois le 
Reprogrammation avec le ECM (démarrage de la connecteur de l'appareil 
abandonnée. communication). de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
4033 Communication ratée. Erreur lors de la communication | 1. Réessayez une fois le 
Reprogrammation avec le ECM (paramétre connecteur de l'appareil 
abandonnée. d'expiration de l'accés). de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
4034 Certification ratée. Erreur lors de la vérification de 1. Réessayez une fois le 
Reprogrammation sécurité avant reprogrammation. connecteur de l'appareil 
abandonnée. de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
4035 Communication ratée. Erreur de communication lors de | 1. Réessayez une fois le 


Reprogrammation 
abandonnée. 


la vérification de condition dans 
le cadre de la reprogrammation. 


oO 


connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 


2. Vérifiez la connexion 


USB. 

. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 
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Code 
d'erreur 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


4036 


4037 


Communication ratée. 


Reprogrammation 
abandonnée. 


Communication ratée. 


Reprogrammation 
abandonnée. 


Erreur lors de la communication 
avec le ECM (téléchargement de 
requétes). 


Erreur lors de la communication 
avec le ECM (démarrage de la 
session de diagnostic). 


= 


oO 


—_ 


. Réessayez une fois le 


connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 


. Vérifiez la connexion 


USB. 


. Réessayez a partir de 


'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 


. Réessayez une fois le 


connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 


. Vérifiez la connexion 


USB. 


. Réessayez a partir de 


'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 


4040 


4041 


4042 


4043 


Erreur produite en cours de 
réécriture. 
Reprogrammation 
abandonnée. 


Erreur produite en cours de 
réécriture. 
Reprogrammation 
abandonnée. 


Impossible d'effacer les 
données en mémoire. 


Impossible d'effacer 
les données en 
mémoire flash 
d'ECU. 
Reprogrammation 
abandonnée. 


Erreur lors de la communication 
avec le ECM (transfert de 
données). 


Erreur lors de la communication 
avec le ECM (somme de 
contréle). 


Erreur lors de la communication 
avec le ECM (effacement de la 
mémoire). 

Une erreur peut survenir si la clé 
d'allumage est actionnée de 
manieére trop rapide. 

(attendez 3 secondes une fois la 
clé d'allumage désactivée). 


Erreur lors de la communication 
avec le ECM (effacement de la 
mémoire flash). 


_ 


w 


_ 


oO 


= 


_ 


w 


. Réessayez une fois le 


connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 


. Vérifiez la connexion 


USB. 

Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 


. Réessayez une fois le 


connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 


. Vérifiez la connexion 


USB. 


. Réessayez a partir de 


'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 


. Effectuez les étapes 


suivantes. 

1) Désactivez la clé 
d'allumage pendant 3 
secondes, puis 
activez-la pendant 3 
secondes. 

2) Procédez a 
l'effacement de la 
mémoire a l'aide de 
l'application SSM4. 

3) Désactivez la clé 
d'allumage pendant 
trois secondes. 

Si la reprogrammation 
démarre, elle se déroule 
correctement. 


. Vérifiez la connexion du 


connecteur USB. 


. Réessayez une fois le 


connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 


. Vérifiez la connexion 


USB. 

Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
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Code 


d'erreur Error Message (French) Cause Mesure corrective 

4045 La reprogrammation quand le_ | Détection de la vitesse du Le véhicule s'arréte (la 
véhicule se déplace n'est pas_ | véhicule par la vérification de vitesse du véhicule est 
possible. condition de la équivalente a zéro). 
Cessez le véhicule pour reprogrammation. 
réessayer. 

4046 Erreur produite dans le Erreur détectée a partir de 1. Réessayez une fois le 
dispositif Pass-Thru erreur du périphérique connecteur de l'appareil 

Pass-thru. de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
4046:7 | Erreur produite dans le Interface DST-i non connectée. 1. Assurez-vous que le 
dispositif Pass-Thru commutateur d'allumage 

est active. 

2. Vérifiez que l'interface 
DST-i est sous tension. 

3. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

4. Vérifiez la connexion du 
cable USB. 

4047 La tension de programmation | La tension d'écriture (Vpp) est 1. Vérifiez la distribution 
dépasse la limite inférieure inférieure a la norme. électrique du véhicule. 
spécifiée. Il peut s'agir d'une anomalie au | 2. Remplacez le ECM. 
Reprogrammation niveau de la distribution 
abandonnée. électrique. 

4048 La tension de programmation | La tension d'écriture (Vpp) est 1. Vérifiez la distribution 
dépasse la limite supérieure supérieure a la norme. électrique du véhicule. 
spécifiée. 2. Remplacez le ECM. 
Reprogrammation 
abandonnée. 

4049 La tension de programmation | La tension d’écriture (Vpp) ne 1. Vérifiez la distribution 
dépasse la gamme spécifiée. | correspond pas a la norme. électrique du véhicule. 
Reprogrammation Il peut s'agir d'une anomalie au 2. Remplacez le ECM. 
abandonnée. niveau de la distribution 

électrique. 

4053 Impossible d'appliquer la Echec de l'application de la 1. Réessayez une fois le 
tension de reprogrammation. tension d'écriture (Vpp). connecteur de l'appareil 
Reprogrammation de diagnostic reconnecté. 
abandonnée. 2. Vérifiez la connexion 

USB. 

4054 Impossible de trouver le Impossible de trouver le Réinstallez SSM4 
dispositif Pass-Thru. périphérique Pass-thru (application PC). 
Reprogrammation enregistré dans le registre. 
abandonnée. 

4055 Echec d'entrée en mode Echec de la migration en mode 1. Réessayez une fois le 
d'amorce. de reprogrammation du ECM. connecteur de l'appareil 

de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 
4056 Communication ratée. Erreur de communication 1. Réessayez une fois le 


connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 
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Code 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


d'erreur 

4057 La nouvelle version est déja Si la logique secondaire a déja La reprogrammation n'est 
chargée. été mise a jour lors de la pas nécessaire. 

réécriture simultanée de la 
logique principale et de la 
logique secondaire. 

4058 La nouvelle version est déja Si la logique principale a déja été | La reprogrammation n'est 
chargée. mise a jour lors de la réécriture pas nécessaire. 

simultanée de la logique 
principale et de la logique 
secondaire. 

4059 Pas de réponse d'ECU. En cas d'absence de réponse de | 1. Réessayez une fois le 
la logique secondaire lors de la connecteur de l'appareil 
réécriture simultanée de la de diagnostic reconnecté. 
logique principale et de la 2. Vérifiez la connexion 
logique secondaire. USB. 

3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4060 Pas de réponse d'ECU. En cas d'absence de réponse de | 1. Réessayez une fois le 

la logique principale lors de la connecteur de l'appareil 
réécriture simultanée de la de diagnostic reconnecté. 
logique principale et de la 2. Vérifiez la connexion 
logique secondaire. USB. 
3. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 

4061 ECU non convenable pour la En cas d'absence de ECM La reprogrammation n'est 

reprogrammation secondaire applicable lors dela | pas nécessaire. 
réécriture simultanée de la 
logique principale et de la 
logique secondaire. 

4062 Réécriture non exécutée. Aucune ECM applicable pour la__| La reprogrammation n'est 

reprogrammation. pas nécessaire. 

4063 Connecteur mode sortie non Fusible du mode alimentation Vérifiez la connexion du 
branché. (connecteur du mode test) non fusible du mode alimentation 
Branchez-le pour connecté. (connecteur du mode test). 
recommencer. 

4064 Le mode Auto est indisponible | Si le mode automatique est Procédez a la 
sur ce véhicule. sélectionné pour les données a reprogrammation une fois le 
Utiliser le mode Manuel. sélection manuelle. mode manuel sélectionné. 

4065 Les n° de piéce/ID ROM Erreur si le véhicule ne Procédez ala 
spécifiés ne sont pas pour ce _ | correspond pas aux numéros de | reprogrammation en 
véhicule. piéces et a l'identifiant de sélectionnant les éléments 
Spécifier les n° de piéce/ID mémoire indiqués lors de la applicables lors de |'écriture 
ROM de nouveau. réécriture de la sélection en mode manuel. 

manuelle. 
4066 Echec du mode Session. Erreur dans le mode de la 1. Réessayez une fois le 


Couper le moteur et ressayer. 


session parce qu'il s'agit de la 
session par défaut. 

* Si la session est celle par 
défaut aprés changement a une 
session élargie. 
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connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 


Code 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


d'erreur 
4067 Echec du mode Session. Erreur dans le mode de la 1. Réessayez une fois le 
Couper le moteur et ressayer. | session parce qu'il s'agit de la connecteur de l'appareil 
session de programmation. de diagnostic reconnecté. 
* Sila session de 2. Vérifiez la connexion 
programmation était celle de la USB. 
communication initiale. 3. Réessayez a partir de 
* Sila session de 'étape 1 une fois 
programmation est celle par l'allumage désactivé. 
défaut aprés changement a une 
session élargie. 
4068 Echec du mode Session. Erreur dans le mode de la 1. Réessayez une fois le 
Couper le moteur et ressayer. | session parce qu'il s'agit de la connecteur de l'appareil 
session élargie. de diagnostic reconnecté. 
* Sila session élargie était celle | 2. Vérifiez la connexion 
de la communication initiale. USB. 
3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
4100 Erreur de données réécrites Version du logiciel de contréle Assurez-vous que le fichier 
en mémoire flash. du ECM incorrecte. PAK est correct. 
4101 Erreur de données réécrites Erreur lors de la réécriture ECM. | 1. Réessayez une fois le 
en mémoire flash. connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 
4102 Impossible de définir la vitesse | Si le débit en bauds indiqué par | 1. Réessayez une fois le 
de communication (bps). le ECM ne correspond pas aux connecteur de l'appareil 
normes ECM. de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
4103 Le nombre de réécritures Nombre de reprogrammations Remplacez le ECM. 
excéde la limite. ECM autorisées dépassé. 
4104 Gamme de tension de L'entrée de tension d’écriture 1. Reconnectez le 
réécriture insatisfaite. (Vpp) au niveau du ECM ne connecteur du cable ou 
CVérifiez le contact du correspond pas a la norme remplacez le cable par un 
connecteur OBD, puis tentez (définie en fonction du ECM). neuf. Il peut s'agir en effet 
de réécrire a nouveau. ll peut s'agir d'une anomalie au d'une anomalie du contact 
niveau de la distribution au niveau du connecteur. 
électrique. 2. Vérifiez la distribution 
électrique du véhicule. 
4105 Le logiciel pour la commande __| Logiciel de contréle du ECM Assurez-vous que le fichier 
de réécriture est anormal. incorrect. PAK est correct. 
4106 Le logiciel réécrit pour la Logiciel de contréle moteur du Assurez-vous que le fichier 
commande du moteur dans ECM incorrect. PAK est correct. 
ECM est anormal. 
4107 ECommunication ratée. Erreur de communication avec le | Réessayez a partir de 
ECM 'étape 1 une fois l'allumage 
désactivée. 
4108 La tension de programmation | Erreur de communication Réessayez a partir de 


dépasse la limite inférieure 
spécifiée. 
Reprogrammation 
abandonnée. 


I'étape 1 une fois I'allumage 
désactive. 
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Code 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


d'erreur 
4150 "Le contact a clé est-il mis en | Erreur de réécriture de requéte 1. Effectuez les étapes 
position ON?", au niveau du ECM. suivantes. 
"Calage du moteur?" La réécriture est rejetée par 1) Arrétez le moteur. 
La procédure est en cours de_ | ECM. 2) La clé d'allumage est 
reprise. Si le moteur tourne ou si activée. 
l'allumage est désactivé. 2. Si les méthodes "1." 
ci-dessus n'ont aucun 
résultat, remplacez l'—CM 
par un neuf 
4152 Pas de réponse d'ECM pour la | Aucune réponse du ECM lors de | 1. Réessayez une fois le 
réécriture de signal. l'erreur avec requéte de connecteur de l'appareil 
réécriture. de diagnostic reconnecté. 
Cette erreur n'est affichée 2. Vérifiez la distribution 
qu'une seule fois une fois la électrique du véhicule. 
communication établie. 
Il peut s'agir d'une erreur de 
déconnexion (anomalie du 
contact lors de la réécriture, par 
exemple). 
Il peut également s'agir d'une 
anomalie au niveau de la 
distribution électrique. 
4153 Pas de réponse d'ECM. Aucune réponse de I'erreur du 1. Réessayez une fois le 
ECM. connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Vérifiez la distribution 
électrique du véhicule. 
4155 Tension de réécriture L'entrée de tension d'écriture 1. Reconnectez le 
incorrecte. (Vpp) de I'unité présente sur le connecteur du cable ou 
Le branchement du ECM est considérée comme remplacez le cable par un 
connecteur est-il OK? erronée (par le ECM). neuf. Il peut s'agir en effet 
Aprés confirmation, Cliquez | Affiché si la tension d'écriture d'une anomalie du contact 
sur "OK", puis retournez ala__| n'est pas normale. au niveau du cable. 
transmission du signal VPP. Il peut s'agir d'une anomalie au | 2. Si l'action ci-dessus n'a 
niveau de la distribution aucun resultat, remplacez 
électrique. le ECM par une neuve. 
4157 Signal de code d'erreur regu Erreur de communication sur le Remplacez le ECM par une 
de la mémoire ROM. ECM. neuve (anomalie ECM). 
Détection d'une erreur de 
réécriture par le ECM. 
Si une erreur de réécriture 
survient au niveau du ECM. 
4401 Erreur produite en cours de Confirmation a la relance apres 1. Réessayez une fois le 


réécriture. Cliquez sur ""OUI"" 
pour reprogrammer de 
nouveau. 


une erreur de réécriture. 


connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

3. Vérifiez que le fichier PAK 
est correct. 

4. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
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Code 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


d'erreur 
4402 Erreur dans les données Confirmation ala relance aprés_ | 1. Réessayez une fois le 
réécrites. Cliquez sur "OUI" une erreur de vérification. connecteur de l'appareil 
pour reprogrammer de de diagnostic reconnecté. 
nouveau. 2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Vérifiez que le fichier PAK 
est correct. 
4. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 
4403 Couper le moteur et ressayer. | Si le message 1. Réessayez une fois le 
Si l'erreur se répéte, échec de_ | "Reprogrammation hors connecteur de l'appareil 
CAN possible. voiture?" apparait et que vous de diagnostic reconnecté. 
avez clique sur "No" (Non) alors | 2. Vérifiez la connexion 
que la reprogrammation n'a pas USB. 
été effectuée hors du véhicule. 3. Réessayez a partir de 
(Si la reprogrammation est I'étape 1 une fois 
effectué sur le véhicule, l'allumage désactivé. 
normalement le message 
"Reprogrammation hors 
voiture?" n'apparait pas.) 
4404 Le mode de session n'a pas Si une erreur se produit pendant | 1. Réessayez une fois le 
pu étre changé. La la communication avec |'ECM connecteur de l'appareil 
reprogrammation est arrétée. (Commande session diagnostic). de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
4. Vérifiez la distribution 
électrique du véhicule. 
4405 Communication ratée. Si une erreur se produit pendant | 1. Réessayez une fois le 
Reprogrammation abandonee. | la communication avec l'—CM connecteur de l'appareil 
(Commande paramétrage DTC). de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
4. Vérifiez la distribution 
électrique du véhicule. 
4406 Communication ratée. Si une erreur se produit pendant | 1. Réessayez une fois le 
Reprogrammation la communication avec l'—ECM connecteur de l'appareil 
abandonnée. (Commande communication). de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 
3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactive. 
4. Vérifiez la distribution 
électrique du véhicule. 
4407 Certification ratée. Si une erreur se produit dans le 1. Réessayez une fois le 


Reprogrammation 
abandonnée. 


contréle de la sécurité avant la 
reprogrammation. 


connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution 
électrique du véhicule. 
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Code 
d'erreur 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


4408 


Communication ratée. 
Reprogrammation 
abandonnée. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec '—ECM 
(Demande téléchangement). 


1. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 

. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 


oO 


4. Vérifiez la distribution 


électrique du véhicule. 


4409 


Erreur produite en cours de 
réécriture. Reprogrammation 
abandonnée. 


Si une erreur se produit pendant 
le transfert du programme. 


= 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

3. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution 

électrique du véhicule. 


4411 


4412 


Erreur produite en cours de 
réécriture. Reprogrammation 
abandonnée. 


Erreur produite en cours de 
réécriture. Reprogrammation 
abandonnée. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec I'—ECM 
(Demande sortie transfert). 


Si une erreur est détectée sur la 
SUM de contréle aprés le 
transfert du programme ou si 
aucune réponse n'est faite a 
l'exigence posée. 


—_ 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution 

électrique du véhicule. 


oO 


== 


. V6rifiez que le fichier PAK 
est correct. 

. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

. Vérifiez la connexion 
USB. 

4. Réessayez a partir de 

'étape 1 une fois 

l'allumage désactivé. 


i) 


oO 


4413 


4414 


Communication ratée. 
Reprogrammation 
abandonnée. 


Impossible d'effacer les 
données en mémoire flash 
d'ECM. Reprogrammation 
abandonnée. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec I'—ECM 
(Demande téléchangement). 


S'il n'est pas possible de vider la 
mémoire flash de l'—ECM. 


vs 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution 

électrique du véhicule. 


oO 


—_ 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

. Vérifiez la connexion 

USB. 

Réessayez a partir de 

'étape 1 une fois 

l'allumage désactivé. 


i) 


wo 
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Code 
d'erreur 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


4415 


Erreur produite en cours de 
réécriture. Reprogrammation 
abandonnée. 


Si une erreur se produit pendant 
le transfert du programme. 


1. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 
2. Vérifiez la connexion 
USB. 

. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 


oO 


4. Vérifiez la distribution 


électrique du véhicule. 


4416 


Erreur produite en cours de 
réécriture. Reprogrammation 
abandonnée. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec I'—CM 
(Demande sortie transfert). 


= 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

3. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution 

électrique du véhicule. 


4417 


4418 


Erreur produite en cours de 
réécriture. Reprogrammation 
abandonnée. 


Communication ratée. 
Reprogrammation 
abandonnée. 


Si une erreur est détectée sur la 
SUM de contréle aprés le 
transfert du programme ou si 
aucune réponse n'est faite a 
l'exigence posée. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec I'—CM 
(Demande téléchangement vers 
serveur). 


—_ 


. Vérifiez que le fichier PAK 
est correct. 

2. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

. Vérifiez la connexion 
USB. 

4. Réessayez a partir de 

I'étape 1 une fois 

l'allumage désactivé. 


oO 


—_ 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution 

électrique du véhicule. 


4419 


4420 


Communication ratée. 
Reprogrammation 
abandonnée. 


Erreur produite en cours de 
réécriture. Reprogrammation 
abandonnée. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec I'—ECM 
(Lecture ROM) ou pendant le 
contrdéle. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec I'—CM 
(Demande sortie transfert). 
(Lecture ROM). 
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_ 


. Vérifiez que le fichier PAK 
est correct. 

2. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

. Vérifiez la connexion 
USB. 

4. Réessayez a partir de 

'étape 1 une fois 

l'allumage désactivé. 


oO 


—_ 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution 

électrique du véhicule. 


Code 
d'erreur 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


4421 


Impossible d'effacer les 
données en mémoire. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec I'—CM 
(Vidage de la mémoire). 


1. Exécutez les opérations 
suivantes. 

1) Mettez le contacteur 
d'allumage sur OFF 
pendant 3 secondes 
puis sur ON pendant 3 
secondes. 

2) Videz la mémoire a 
l'aide de SSM4. 

3) Mettez le contacteur 
d'allumage sur OFF 
pendant 3 secondes . 


2. Vérifiez que le connecteur 


USB est bien raccordé. 


4422 


Impossible d'effacer les 
données en mémoire. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec I'unité 
intégrée ou I'ABS (Vidage de la 
mémoire). 


—_ 


. Exécutez les opérations 
suivantes. 

1) Mettez le contacteur 
d'allumage sur OFF 
pendant 3 secondes 
puis sur ON pendant 3 
secondes. 

2) Videz la mémoire a 
l'aide de SSM4. 

3) Mettez le contacteur 
d'allumage sur OFF 
pendant 3 secondes . 

2. Vérifiez que le connecteur 
USB est bien raccordé. 


4423 


4425 


4501 


Impossible d'effacer les 
données en mémoire. 


Impossible d'effacer les 
données en mémoire. 


Reprogrammation ratée. 


Cliquez sur "OUI" pour 
reprogrammer de nouveau. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec I'unité 
intégrée (Lecture DTC) ou s'ilya 
plus d'un DTC acquis. 


Si une erreur se produit pendant 
la communication avec ABS 
(Commencer session 
diagnostic). 


Erreur au niveau de la somme 
de contréle. 


= 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

3. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution 

électrique du véhicule. 


—_ 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

3. Réessayez a partir de 
I'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 

4. Vérifiez la distribution 

électrique du véhicule. 


= 


. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 

USB. 

3. Vérifiez que le fichier PAK 

est correct. 

4. Réessayez a partir de 

I'étape 1 une fois 

l'allumage désactive. 
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Code 
d'erreur 


Error Message (French) 


Cause 


Mesure corrective 


4517 


Erreur dans les données 
réécrites. 
Cliquez sur "OUI" pour 


reprogrammer de nouveau. 


Erreur lors de la vérification. 


1. Réessayez une fois le 
connecteur de l'appareil 
de diagnostic reconnecté. 

2. Vérifiez la connexion 
USB. 

3. Vérifiez que le fichier PAK 
est correct. 

4. Réessayez a partir de 
'étape 1 une fois 
l'allumage désactivé. 
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Liste des numéros de pieces 


DST-i Sets 
Item Part # Remarks 
DST-i with LCD | DST-i (w/ LCD, w/o Bluetooth) set | 95171-0111* —_| Bluetooth model is available only in the 
set DST-i (w/ LCD, w/ Bluetooth) set _| 95171-0112" sdb he tel ag ue we 
DST-i without | ST-i (w/o LCD, wio Bluetooth) set_| 95171-0106" | F°r ag nama il eect 
LCD set DST-i (w/o LCD, w/ Bluetooth) set | 95171-0107* | company. 


Optional Parts 


Item 
Datalink Cable (1.5m) 


Part # 
95171-12831 


Remarks 
Contained in the DST-i w/o LCD set 


Datalink Cable (3.0m) 


USB Cable 


95171-12840 


95171-10110 


Contained in the DST-i w/ LCD set 


Contained in the DST-i set (w/o LCD, w/ 
LCD) 
3.0m 


Oscilloscope probe (for 1 
channel) 


Ground Cable _2 


95171-12640 


95171-12710 


Contained in the DST-i w/ LCD set 


Contained in the DST-i w/ LCD set 


Storage bag 


95171-31040 


Refer to the marginal annotation *2 below 
for opened bag images. 


DC Power Cable for Cigarette 
Lighter Socket 


95171-11251 


Optional parts for the Driving Recorder. 
Refer to SCI16-027 


Oscilloscope probe head 
(Alligator clip type) 


95502-10700 


A pair of black and red heads 


Oscilloscope probe head 
(IC clip type) 


95502-10730 


A pair of black and red heads 
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Item 


Part # 


Remarks 


Oscilloscope probe head 
(Needle type) 


95171-12880 


A pair of black and red heads 


Dia. of the tip:0.5mm 


Switch Box Cable set*' 


95171-01190 


A Switch box cable, a trigger cable and 
an analog cable are contained. 
Refer to SCI16-027 


Adaptor Assy, D-sub 
Connector 


95171-13170 


For the DST-i’s with the following serial 
#. 

5D0***** / 5D1***** 

Refer to SC114-094. 


Datalink Cable (L-Shape, 
3.0m) 


USB Cable Spacer* 


4-channel adapter set 


95171-11740 


95171-13020 


95171-12740 


The image shows the plug part of the 
cable. 


Contained in the DST-i set (w/o LCD, w/ LCD) 
Refer to SC1I16-026. 


Two oscilloscope probes 
and a 4-channel adapter are contained. 


4-channel adapter 


95171-12650 


The same adapter as in the 4-chanel 
adapter set. 
Oscilloscope probes are not included. 


*'The USB cable spacer has been contained in the DST-i sets produced after May 2014. (Serial #5D121792 or 


bigger) For details, please refer to SCI16-026. 
*? Storage bag (95171-31040) images 


Opened bag 


example of usage 
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